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知 0 たいことを調べるには 



パソコンの準備 


使い始めるまでの準備はこれでバッチリ。 



ニユアルは r 本 J だけではあ D ません 


〜パソコン画面にもマニュアルがあります〜 


夕-り 


パソコンの準備 
の後は 



FMV 活用ガ仆 


基本やま用、セキュリティからトラスレ解決までこれ一冊。 



[ずべてのプ□グラム I 


[置±通ヴービスアシスタント（マニュアル&ヴポート）] 


パソコンが初めての方でちちむ! 

パソコン乂 Pg 


テレヒチューナー 
内蔵の機種なら 


FMV 


誌豁麵輕 


テレビを見る•録る•巧ずガ作ド 


テレビを見たり録ったりして楽しむには、これ！博] 

を:テレビチューナー内蔵機種のみ添付 

(ただし、 Microsoft® Windows® XP 

Media Center Edition 2005搭載機種 t こは非添付） 



< U U 化 …. 'k, ■ … 

が■卜的-は cam 

サポート&サービスのご案内) 



どうしても問い合わせないとわか6ない- 
そんなときはこれ！ 


ちょっと確認! 


基本操作クイツクシート 

手元にあると便利、文字入力の早見表！ 

(二つがりになっていまず） 




r FMV の使い方を知るには ^ 

画面で見るマニュアル J 


ソフトウェア、八ードウ 

IB ■じ 

ェア、インターネットな 

Jr …… 

どの説明か6トラブル 


シューティングまで、 


幅広い情報を集結！ 

» "- 口… 一っ 






茲♦赤 


※この他にも、役に立つ情報が盛りだ < さんです。 


※この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙冊す類があります。 


























































































































































この本で見つか 6 ない情報は、 r 画面で見るマニュアル j で！ 

「スタート」ボタンー r ずべてのプ□グラム」一 

「化 富±通サービスアシスタント(マニュアル&ヴポート)」の r 画面で見るマニュアル」 


このマニュアルの表記について . 

カスタムメイドモデルについて . 

サービスアシスタントの動作条件 . 

第1章準備が完了したことを確認しよう 

1「必ず実巧してください」を実巧したことを確認する . 
2ユーザー登録はお済みですか？ . 

ューザー登録をするとご利用になれるサービス . 

3インターネットの設定はお済みですか？ . 

インターネットを始めるには . 

第2章基本的な使い方を覚えよう 

1画面（デスクトップ）を確認する . 

画面上のボタンについて . 

2「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える 

「パソコン入門」を始める . 

「パソコン入門」を終了する . 

3ホームページの見かたを覚える . 

インターネットに接続する . 

絵や文字をクリックして行き来する . 

ボタンを使って行き来する . 

アドレスを指定してホームページを見る . 

「お気に入り」に登録する . 

検索サービスを使う . 

rInternet Explorerj の使い方早見表 . 

4 E メールの基本操作を覚える . 

E メールを使い始める前に . 

「Outlook 2003」を使う . 

「 Outlook Express」 を使つ . 

覚えておきたいメールのお約ま . 

第3章パソコンは自分自身で守ろう 

1バックアップで大切なデータを守る . 

大切なデータはバックアップしましよう . 

まとめて簡単にバックアップする . 

ファイルを選んでバックアップする . 

ソフトウェアのバックアップ機能を使う . 

2ウイルスや不正アク七スからパソコンを守る . 

「セキュリティ入門」でセキュリティの基礎知識を学ぶ .... 

セキュリティ対策 . 

このパソコンのセキュリティ設定 . 

第4章 FMV のおすすめミ舌用法 

1リモコンひとつで映像■音楽を楽しむ . 

[DESKPOWER CE55K7/C を除く】 

「MyMedia」 について . 

「MyMedia」 の画面デザインを変更する . 

「MyMedia」 で他のパソコンのデータを楽しむ . 

「MyMedia」 の使い方を知りたいときは . 
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2 写真入り年賀状を作る . 61 

写真入り年賀状を作る . 61 

写真入り年賀状を作る操作を知りたいときは . 61 

3映像や写真を取り込んで編集-加工する . 62 

映像を取り込んで編集-加工-保存する . 62 

[DESKPOWER CE 55 K 7 /C を除く】 

映像を取り込んで編集-加工する操作を知りたいときは . 62 

写真を取り込んで編集-保存する . 63 

写真を取り込んで編集-保存する操作を知りたいときは . 63 

4多彩なソフトウェアで楽しむ . 64 

パソコンでやってみたいことを「@メニュ ー 」で調べる . 64 

ご購入時に「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」に登録されていない 

ソフトウェアの起動方法 . 67 

5 FMV を最新の状態にする . 70 

アップデートナビ . 70 

Windows Update . 1ム 

第5章パソコンの画面で見るマニュアルをミ舌用する 

1パソコンの画面で見るマニュアルとは . 74 

2「サービスアシスタント」の使い方 . 75 

「サービスアシスタント」とは？ . 75 

「サービスアシスタント」の起動方法 . 75 

「画面で見るマニュアル」の使い方 . 77 

「画面で見るマニュアル」で調べる . 80 

3 AzbyClub ホームぺージで調べる . 84 

AzbyClub ホームぺージを表示する . 84 

AzbyClub ホームぺージをミ舌用する . 86 

4 PDF お式のマニュアルの見かた . 87 

初めて PDF 形式のマニュアルを表示するとき . 87 

PDF 形式のマニュアルの見かた . 88 

5ヘルプを使って調べる . 90 

ソフトウェアの使い方を知りたいとき . 90 

Windows に関することを調べたいとき . 90 

第6章パソコンをご購入時のが態に戻す（リカバリ） 

1リカバリとは . 92 

リカバリをする前にもう一度確認 . 92 

リカバリの考え方 . 93 

2リカバリの準備 . 96 

バックアップをする . 96 

リカバリをする前に気をつけてお〈こと . 97 

作業中に起こる可能性のあるトラブル . 98 

必要な作業と用意するディスクを確認する . 98 

3「リカバリディスク」を実行する . 100 

「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する . 100 

4ソフトウェアをまとめてインス!ルする . 107 

ソフトウェアをインストールし、パソコンに最適な設定を行う . 107 

5ソフトウェア名を選んでインス!ルする . 111 

インストールが必要なソフトウェアと使用するディスク . 111 

1つずつソフトウェアをインストールする . 111 

ご購入時と同じ状態や設定にする ナこめに . 114 

6サービスアシスタントをインス!ルする . 115 

7 〇行 ice Personal 2003をインス!ルする . 116 

Office Personal 2003をインス I ルする . 116 

Home Style + をインス!—ルする . 118 
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Office 2003 と Home Style + の SP 1 をインス I ルする . 

8プロアトラス W 3 for FUJITSU をインス!ルする . 

9「リカバリディスク」を実巧する . 

【カスタ厶メイドモデルでスタンダードセットを選択した方】 

「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する . 

10な前の環境に近づける . 

周辺機器を接続する . 

パソコンを使うユーザーを登録する . 

ソフトウェアをインス!ルする . 

バックアップしたファイルを復元する . 

インターネットに再接続するときのを意 . 

Office Personal 2003をお使いになるときのを意 . 

その他 . 

第7章トラブルかなと思ったら 

1パソコンにトラブルが起こったときは . 

2パソコンがおかしいときの Q & A 集 . 

「画面で見るマニュアル」もご覧ください。 

Q パソコンが起動しない、画面に何も映らない [ DESKPOWER ]. 

Q パソコンが起動しない、画面に何も映らない [ BIBL 0]. 

Q パソコンの電漏を入れると、再起動を繰り返す . 

Q 音が出ない . 

Q パソコンの電源を入れても、 Windows が起動しない 

(メッセージが表示される-音が鳴る他） . 

Q 画面が乱れる（画像が揺れる、色がずれる、画像がちらっく、 

画像がぼやけるなど） . 

Q 操作中に画面が動かな〈なった . 

Q どうしても電源が切れない . 

Q マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない . 

Q 操作中に突然メッセージ画面が表示された . 

Q サービスアシスタントがうま〈動かない . 

Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかし〈なった . 

Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えな〈なった 

[ DESKPOWERT シリーズ、 LX シリーズ] . 

Q ワイヤレスキーボードのキーやボタンを押していないのに、 

キーを押し続けた状態になったり、音量設定が不安定になったりする 

[ DESKPOWERT シリーズ、 LX シリーズ] . 

Q 状態表示 LED / LCD がおかしい [ B 旧 LO ]. 

Q ハードディスクからカリカリという音がする [ BIBLO ]. 

Q Windows の起動時や終了時にフロッピーディスクドライブから音がする 

[ B 旧 LONB 80 K 、 NB 80 KN 、 NB 75 K 、 NB 55 K 、 NB 50 K 、 NB 50 KN ]. 

Q バッテリが充電されない [ B 旧 LO ]. 

3設定を変えたいときの Q & A 集 . 

「画面で見るマニュアル」もご覧〈ださい。 

Q ドライバを更新する . 

Q 最ル限の機能で起動する（セーフモード） . 

QB に S をご購入時の状態に戻す . 

Q C ドライブと D ドライブの割合を変更する 

[DESKPOWER H シリーズ、 B 旧 LO NB 90 K / TS 、 NB 90 K / T 、 NB 90 KN / T 、 

NB 75 K/T を除く] . 

Q D ドライブを初期化する [DESKPOWER H シリーズ、 B 旧 LO NB 90 K / TS 、 

NB 90 K / T 、 NB 90 KN / T 、 NB 75 K / T ]. 

Q 「スタート」ボタンからプログラムを表示するとき画面からはみ出さないよう 
にす S . 


014 
2 2 2 
111 


477788900 24 4799 〇 2578056 7 8 8 9 901 134 5 7 8 
222222233 33 3333 4 4444555 5 555 566 6 6 6 6 6 6 
111111111 11 1111 1 1111111 1 111 111 111 1 1 1 
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4 お問い合わせ先について . 

ソフトウエアに関するお問い合わせ 
富±通製品に関するお問い合わせ. 

第8章廃棄-リサイク J レについて 


1ご不要になったときの廃棄■リサイクルについて . 172 

本製品の廃棄について . 172 

パソコンの廃棄-譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するごミ主意 .... 173 

使用済み乾電化の廃棄について . 175 

使用済みバッテリの取り扱いについて . 176 

[DESKPOWER を除く】 

索引 . 177 


FMV のすべてがわかる「画面で見るマニュアル J 

パソコンの操作方法からインターネット、ソフトウェアの使い方まで、このパソコンでわ 
からないことがあったら「画面で見るマニュアル」で調べてみよう！ 






「サービスアシスタント」 
を起動します。 



6 6 6 
111 
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このマニユア J レの表記について 


画面例およびイラストについて 

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およ 
びイラストが若干異なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情 
報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。 


製品の呼び方について 

このマニュアルでは 製品《称を、次のように略して表記しています。 


製品名称 

このマニュアルでの 表記 

FMV-DESKPOWER 

DESKPOWE 民 

FMV-BIBLO 

BIBLO 

FMV-BIBLO LOOX 

BIBLO LOOX または LOOX 

Adobe® Reader® 6.0.2 

Adobe Reader 

MediaStage Standard Edition 

MediaStage SE 

Medi@Show SE 

Medi@Show 

Micro soft ⑥ Internet Explorer 6.0 

Internet Explorer 

Microsoft® 0 街 ce Excel 2003 

Excel 2003 

Microsoft® Outlook® Express 

Outlook Express 

Microsoft® Office Home Style+ 

Home Style+ 

Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1 

Home Style+ SPl または Home Style+ の SPl 

Microsoft® Office Outlook® 2003 

Outlook 2003 

Microsoft® Office Personal Edition 2003 

Office Personal 2003 

Microsoft® Office 2003 Service Pack 1 

Office 2003 SPl または Office 2003 の SPl 

Microsoft® 0 街 ce Word 2003 

Word 2003 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Windows または Windows XP または 
Windows XP Home Edition 

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 

Windows または Windows XP または 

Media Center または Windows XP Media 
Center Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows または Windows XP または 
Windows XP Professional 

Microsoft® Word 2003 &Excel 2003の虎の巻 

Word 2003 &Excel 2003の虎の巻 

Norton AntiVims™ 2005 

Norton AntiVims 

Norton Internet Security 2005 

Norton Internet Security 

OASYS Viewer V8.0 

OASYS ビューァ 

Sonic RecordNow! 

RecordNow! 

i- フイ ノレター Personal Edition 

i- フイルター PE 

デリポップ Version 3.03 

デリポップ 
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製品名称 

このマニュアルでの表記 

ハードディスクデータ消去 for DOS 

ハードディスクデータ消去 

筆ぐるめ Ver.l2 

筆ぐるめ 

辞書&検索ソフトシリーズ広辞苑第五版 

広辞苑第五版 

辞書 & 検索ソフトシリーズ現代用語の基礎知識 2004 
年版 

現代用語の基礎知識 2004 年版 

富 ± 通サービスアシスタント V3.1 

サービスアシスタント 

スーパーマルチドライブ、 DVD マルチドライブ、 

CD-RW/DVD-ROM ドラィブ 

CD/DVD ドライブ 

アプリケーシヨンディスクし 
アプリケーシヨンディスク 2 、 

アプリケーシヨンディスク 3 

アプリケーションディスク 


本文中の記号について 

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。 


が 重要 

お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述してい 
ます。必ずお読みください。 

P POINT 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 


参照先を記述しています。 

D 

ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。 

% 

サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 

• DESKPOWER の場合 

キ ' ーボードの「サポ ' ート」ボタンを押す 

• BIBLO NB 、 MG シリーズの場合 

ワンタッチボタンを 「 Application 」 モードにして 「 A 」 ボタンを押す 

• BIBLO NX 、 LOOX シリーズの場合 
画面にあるがちホをクリック 

-全機種共通 

「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「富 ± 通サービスアシスタント（マ 
ニュアル & サポート）」の順にクリック 

@ 

CD-ROM/DVD-ROM を表しています。 


各部名綺について 

次にあげる一部の各部《称は、機種により異なるため、次のように併記しています。 
■インターネット ( Internet ) ボタン 
•手 ール （ E - mail ) ボタン 
■ 電源（パソコン電源）ボタン 
-電源（パソコン電源）ランプ 
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インターネット上の情報について 

インターネット上に掲載されている情報徊像、映像、音楽、文書などのデータ）のほとん 
どは、著作権法により保護されています。 

個人的に、あるいは家庭内で楽しむ場合を除き、権利者に無断で情報を配布することや、個 
人のホームページなどに掲載することはできません。 

商標および著作権について 

Microsoft 、 Windows、Office ロゴ、 Outlook は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商 
標です。 

Macromedia および Flash 、 Shockwave は、 Macromedia , Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

@ nifty は、ニフティ株式会社の商標です。 

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

All Rights Reserved , Copyrigh 惚 FUJITSU LIMITED 2005 
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。 


カスタムメイドモデルについて 


このマニュアルでは、インターネットの「富±通ショッピングサイト WEB MART (ウェブ 
マート）」で販売されている「カスタムメイドモデル」と 「 WEB 専用モデル」の両ホを指し 
て「カスタムメイドモデル」と表記しています。 

「 WEB 専用 モデル」 をご購入のホは「カスタムメイド モデル」 と書かれている部分をお読み 
ください。 

また、 このマニュアルの 本文中に「カスタムメイド モデルで スタンダードセットを選択した 
ホ」という表記があります。 

これは「富±通ショッピングサイト WEB MART (ウェブマート）」で「カスタムメイドモ 
デル」 「 WEB 専用モデル」をご購入の際に「ソフトウェア」の項目が「スタンダードセッ 
卜」だったホが対象になります。 






サービスアシスタントの動作条件 


動作環境 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 

Microsoft® Internet Explorer 6.0 

Macromedia® Shockwave® Player 9.0 

Macromedia® Flash™ Player 7.0 

メモリ 

128MB が上 

発色数 

中 （ 16 ビット）上 

解像度 

800 X 600 ピクセルが《上 

上記の条件を満たさない解像度の場合、「画面で見るマニュアル」のレくソコン入 
門」はお使いになれません。 

DPI 設定 

通常のサイズ (96DPI) 

対象機種 

富 ± 通サービスアシスタントが搭載されている FMV シリーズ 

その他 

• 初回起動時のみ 、 Windows XP のユーザーアカウントが「コンピュータの管理者」 

に設定されている必要があります。 

また、「制限ユーザー」でご利用の場合、一部ご利用いただけない機能があります。 

- ご購入時に搭載している OS でのみ動作保証します。 
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1 「必ず実行して〈ださい」を実行したことを確認する 

2ユーザー登録はお済みですか？ . 

3インターネットの設定はお済みですか？ . 


^ 第1章 

準備が完了したことを巧認しよう 

ここでは、1番目に読む本 D 『パソコンの準備』で行った設定が 
できていることを確認します。 
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0 2 3 
^ ^ 










r 必ず実巧してくだミい j を実巧した 
ことを巧認する 


「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューの中に、® 也す実巧してください 力《 

ある場合は、次の手順に従って操作をして〈ださし、。この操作を行うと 
( D 也す実巧してください がメニューからな〈なります。パソコンの初期設定を行うプログ 

ラムですので、必ず実行して〈ださい。実行しないと、いくつかの機能が使用できま 
せん。 

I 「スタート」ボタンをクリックします。 


「必ず実行して〈ださい」 
がある場合は、手順2に進 
んで〈ださい。 

「必ず実行して〈ださい」 
が無い場合は、この後の 
手順は必要ありません。 


P POINT 

画面にあるをクリックしても実行できます 

1. 画面の EI をクリックします。 

この後は、手順3に進んでください。 

2 ® よす実巧してください をクリックします。 
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第1章準備が完了したことを確認しよう 












3 「実行する」をクリックします。 

手順 4 のレ、ードウエア診断」が始まるまで、しばらくお待ちください。 



4 「ハードウェア診断」が始まります。そのままお待ちください。 

万がーハードウ： n ア不良の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。 


与 画面に表示された保証開始日を保証書に書き写し、「閉じる」をクリック 
します。 

保証書は捆包箱に貼り付けられています。保証書に保証開始日が記入されていないと、保 
証期間内であっても有償での修理となります。なお、保証開始日は本製品の電源を最初に 
入れた日になります。保証書は大切に保管してください。 


この度は FMV シリーズをお買い巧め巧き誠にありがとうございまず。 

-本製品の保証期問は、下記 ri 呆証開始日 J より1年巧となりまず。本 
倚:に同他されている保証含の r 保証問始日」欄に下記のな証開始日 
をおまき下さい。なお、保証閑始日は本製品の電源を最巧に入れた 
日となりまず。 

-•(呆証開始日の記入がおい場合、保証害は無効となりまず。 

-保な巧 FbI は、バソ]ン本侦巧の複数窗前こ記録されてわりまず。 

なお、直±るサービスアシスさントからいつでもご監頂けるようになってわり 
まず。 

-お料修理に関ずる詳細は、保証害ま面の r お巧惶巧規定 J をご監 
下さい。 


保証開始 
な証期間 


日 ([ zoox 年 XX 月 XX bJ 
為 y ： 閒始 y よリ1斗暗 


に……'既 C る……' 


直±通ホまさ幻； 



5 「もう一度保証期間の表示画面に戻りますか？」というイッ七ージが表示 
されたら、「いいえ」をクリックします。 

7 「このパソコンに最適な設定を巧います」ウィンドウが表示されたら、 
roKj をクリックします。 

画面が暗くなり、再び表示されます（再起動します)。 


が上でパソコンの初期設定が完了しました。 


「必ず実行して〈ださい」を実行したことを確認する 









































2 ユーザー登録はお巧みですか？ _ 

お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただ〈こと 
でお客様1人1人に、よりきめ細かなサポート■サービスをご提供いたします。 

0『パソコンの準備』の手順の途中でユーザー登録を済まされていない方は、0『サ 
ポート&サービスのご案内』をご覧になり、ユーザー登録をしてください。 


ユーザー登録をするとご利用になれるサービス 


ユーザー登録をすると、お客様専用の「ユーザー登録番号」とレくスワード」が発行されま 
す。また、自動的に 「 FMV ユーザーズクラブ AzbyClub (アズビイクラブ）」の会員として 
も登録され、次のようなサービスをご利用いただけます。 

AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会 
費は無料です （2 年目が降も無料)。 


■ FMV ミ舌用サイト AzbyClub ホームぺージ 

お客様がお使いのパソコンに関する情報や、サポートおよび活用情報が満載です。また、会 
員向けのショッピングサービスやお得なキヤンペーン情報もご紹介します。 

http :// azby . fmworld . net / 


■技術相談窓口 Azby テクニカル七ンター 

AzbyClub 会員専用の技術相談窓口です。電話や E メールによるサポートをご利用いただけ 
ます。サポートツール「サービスアシスタント」、紙の マニュアル、 AzbyClub ホームページ 
で確認しても、問題が解かできない場合、技術相談を受けられます。 

■ AzbyClub イール配信サービス 

お客様がお持ちのメールアドレスを AzbyClub に登録していただくと、お役立ち情報満載の 
rAzbyClub メール配信サービス」をご利用いただけます。 

■ AzbyClub ポイントサービス 

AzbyClub 会員専用のポイントサ^ー ビスです。 AzbyClub ホー ムべ ージの「ショッピング」や 
「富±通シヨッピングサイト WEBMART 」 でご利用いただけます。 


■ AzbyC 山 b カード 

ユーザー登録番号 （ AzbyClub 会員番号）が刻印された、お得な特典いっぱいのカードです。 
入会費-年会費ともに無料です。 
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第1章準備が完了したことを確認しよう 





3 ィンタ-ネットの殿はぉ獻ですか？ 

インターネツトを楽しむためにはインターネツトの設定が必要です。まだ設定を済 
ませていない方は、設定しましよう。 



インターネットを始めるには 


設定方法についてはこちらをご覧ください 

インターネットに接続するための設定やホ法にっいては、ご利用のプロバイダから提供され 
たマニュアルをご覧ください。 

こ!『パソコンの準備』一「パソコンを準備する」一「インタ^ーネットを始めるための準備を 
する」をご覧になり、初めてインターネットに接続するときに必ず行っていただきたいセ 
キュリティ対策を行ってください。 

接続方法についてはこちらもご覧ください 

■ FMV ステーシヨンをお使いの場合 

FMV ステーションに添付の D 『 FMV ステーション準備と設定ガイド』をご覧ください。 

プロバイダを選ぶには 

インターネットを始めるには、プロバイダへの入会が必要です。 

このパソコンには、 プロバイダに入会するための ソフ トウ卫アや冊子が用意されています。 
プロ バイダにより、サービス内容や料金はさまざまです。自分がやりたいことやライフスタ 
イ ルに 合ったものを選びましょう。 

プロ バイダに入会するためのソフトウェアについては、レくソコンでやってみたいことを「@ 
メニュー」で調べる」 （••► P .64) の手順2で「サインアップ」を選び、概要をご覧ください。 

P POINT 

© nifty について 

©nifty は、富±通が推奨するプロバイダです。 

プロバイダがまだ決まっていないという方は、 @nifty をお試しになりませんか？ 

料金コースやサービス、サポートについては、0 『©nifty 入会マニュアル』をご覧〈ださい。 

インターネットの設定が終了したら、「第2章基本的な使いホを覚えよう」 （••► P .15) を 
ご覧になり、パソコンの操作、インターネットでホームページを見るときの操作 、 E メール 
の操作の基本を覚えましょう。 


インターネットの設定はお済みですか？ 
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Memo 




第 2 章 


基本的な使い方を覚えよう 

このパソコンでは、基本的な使い方を、パソコンを操作しながら覚 
えることができる「パソコン入門」を用意しています。 

パソコンを 使うのが初めての方は、 「パソコン 入門」で操作を覚え 
てから、使い始めましよう。 

「パソコン入門」で基本的な使い方を覚えたあとは、インターネッ 
卜でホー厶ぺージを見るときの基本操作、 E メールの基本操作を覚 
スましよつ。 


1画面（デスクトップ）を確認する . 16 

2 「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える . 18 

3ホームぺージの見かたを覚える . 21 

4 E メールの基本操作を覚える . 29 
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1 画面 (デスクトップ）を St 認する 


ここでは、ご購入時の状態の画面を例に名称を紹介します。 

次の画像のような、パソコンの画面全体のことを「デスクトップ」といいます。 


I FMV ランチャー 

I ~ 「画面上のボタンについて」 （••► P .17) をご覧〈だ 

I 



タスクバー 

画面下のこの部分全体を「タス 
クバー」といいます。 
フォルダを開いたりソフト 
ウェアを始めたりすると、ここ 
にそれぞれの名前のボタンが 
表示されます。 

このボタンをクリックすると、 
フオルダやソフトウエアの切 
り替えができます。 


「スタート」ボタン 

クリックするとメニューが表示 

されます。 

このメニユーからソフトウエア 
を始めたり、 パソコンの 設定を変 
更する画面を表示させたりしま 
す。 

^ イ 


通知領域 

パソコンの音量を調節するアイ 
コンや、常に起動させておくソフ 
トウエア（常駐ソフトウエアとい 
います）のアイコンが並んでいま 
す。 


言語バー[江 J 

日本語入カソフト （ MS - IME ) の 
機能がまとめられた領域です。 


を：言語バーがタスクバーの中央などに表示されることがあります。 

次の操作で、言語バーの位置をタスクバーのち側（通知領域の左側）に変更できます。 

1. 言語バーをちクリックし、表示されたメニューから「言語バーの復元」をクリックして、言語バーをタスクバーの外に出し 
ます。 

2. 言語バーをちクリックし、表示されたメニューから「最ル化」をクリックして、言語バーをタスクバーに戻します。 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 







































画面上のボタンについて 


パソコンの初期設定が終了した後に表示される画面上のボタンを 「 FMV ランチャー」とい 
います。それぞれのボタンをクリックしたときにできることは、次のとおりです。 

-「ユーザー 登録」ボタン… パソコンのユーザー 登録ができます。 

■「 BB @ nifty 」 ボタン… @nifty への入会手続ができます。 

-「サービスアシスタント」ボタン…このパソコンに関するあらゆることを調べられます。 

- 「@ メニュー」 ボタン…このパソコンに搭載のソフトウェアがすぐにお使いになれます。 

-「@拡大ツール」ボタン…画面の文字やアイコンの大きさを調整できます。 

-「壁紙かんたん模様替え」ボタン…壁紙を変更したり、デスクトップに時計を設定できます。 


P POINT 

ボタンをクリックしたときに、ホームぺージの上部に警告メッ七ージが表示されたら 

「Internet Explorer」 のセキュリティ機能で、ホームぺージの上部に「情報パ'-」と呼ばれる細長い警告メッ 
セージが表示されることがあります。 

詳しくは、「ホームページに警告メッセージが表示されたら」 （••►P.21) をご覧ください。 


FMV ランチャーの表示/非表示を切り替える 


1 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム J 一 「 FMV ランチャー（画 
面上のボタン)」一 「 FMV ランチャー設定」のにクリックします。 

「 FMV ランチャー設定」が表示されます。 




[ が了の I 


囚をクリックして□にすると、ボタンが非表示に 
なります。 

非表示にしたボタンを再度表示するには、□をク 
リックして囚にします。 


「FMV ランチヤー」のすベてのボタンを常に非表示 
にするには、囚をクリックして、□にします。次に 
パソコンを起動したときから、画面上にボタンが 
表示されな〈なります。 

再度 「FMV ランチヤー」を表示するには、□をク 
リックして、囚にします。次にパソコンを起動し 
たときから、画面上にボタンが表示されます。 


2 「終了」をクリックします。 

「 FMV ランチャー設定」が終了します。 


画面（デスクトップ）を確認する 



















「スタート」ボタンー「すべてのプログラ厶」 
にクリックします。 


「1パソコン入門」の順 




岡 -^otgggif j 





「パソコン 入門」が表示されます 


2 r パソコン入門 J でパソコンの基本的 

な使い方を覚える 

「パソコン入門」では、文字の入力方まや Windows の操作方法など、パソコンを使 
う上で必要なことを楽しく練習しながら覚えることができます。 


r パソコン入門」を始める 



户な於ス於卜 

パソコン入門 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 



































2 見たいタイトルをクリックします。 

内容は次のようになっています。 



正しくパソコンを使うための基礎知識や、故 
障かな？と思った時の対処方法などを、アニ 
メーシヨンを使って楽しく説明します。 




キーボードを使いながら、文字入力の大切 
なポイントを学べます。 





マウス厂— 

フラットポイントの巧習 



パソ3ンのしくみ 


ゲー厶を楽しみながら、マウスやフラット 
ポイント （B 旧 L0 のみ）の操作のコツがつ 
かめます。 


パソコンの中身やソフトのしくみなどの 
豆知識を、アニメーシヨンを交えて楽しく 
説明します。 




Windows の操作はパソコンの基本中の基 
本。ここでは Windows の基本操作や基礎 
知識などを楽しく学ぶことができます。 



「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚える 
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お使いになる上での留意事項 
が重要 

r パソコン入門」をご覧になっているときに、マウスポインタが点滅する場合がありますが、動作に問題あ 
りません。そのままお使い〈ださい。 

■印刷する場合 

レくソコン入門」では、「印刷」ボタンをクリックした後、「印刷」ウインドウが表示される 
までに多少時間がかかることがあります。そのままお待ちください。 

■ r はじめての文字入力」をご覧になる場合 

日本語入カシステムの入カホ法を「かな入力」にしているホは、レくソコン入門」の「はじ 
めての文字入力」をご覧になる前に、入カホ法を必ず「ローマ字入力」に変更してください。 
なお、ご覧になる前に「ローマ字入力」に設定していても、「はじめての文字入力」では「か 
な入力」の練習ができます。 

■ DESKPOWER T シリーズ、 LX シリーズをお使いの場合 

一部のを部《称にっいては、次のように読み替えてください。 

-電源ボタンーパソコン電源ボタン 
-電源ランプーパソコン電源ランプ 


r パソコン入門」を終了する 



「閉じる」をクリックします。 




見たい。目をプいルてが:•さい • 








レくソコン入門」が終了します。 


P POINT 

0『基本操作クイックシート J を活用しよう 

0『基本操作クイックシート』は、文字入力の早見表です。パソコンに慣れるまでは、お手元に置いて、操 
作を忘れてしまったときなどにご利用〈ださい。 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 


















3 ホームぺージの見かたを覚える 


実際にホームページを見ながら、基本的な操作を覚えましょう。 

ホー厶ページのより詳しい見かたについては、义（サービスアシスタント）のトップ 
画面一「画面で見るマニュアル」一「6 .インターネット/ E メ ール」一「ホーム 
ページの見かた」をご覧〈ださい。 

が重要 

初めてインターネットに接続するときは必ず七キュリティ対策を巧ってください 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただ〈までの間にも、セキュリティの脆弱性（ぜいじゃくせい： 
一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと）が新たに見つかったり、悪 
質なウイルスが出現したりしている可能性があります。 

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュ 
リティ対策を行ってください。 

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、0『パソコンの準備』一 r パソコンを準備する」一 
「インターネットを始めるための準備をする」一「ネ刀めてインターネットに接続するときのセキュリティ対 
策」をご覧ください。 

操作の途中で自動的に切断されることがあります 

ダイヤルアップ接続の方は、電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が一定 
時間続〈と、自動的に回線が切断される場合があります。 

ホームページは不定期に更新されている場合があります 

この マニュアルで 掲載しているホームページの内容は更新されている可能性があり、現在お客様の見ている 
内容と違っている場合があります。 



インターネットに接続する 


インターネットに接続して、ホームページの見かたを覚えましよう。 

インターネットに接続するための設定やホ法については、ご利用のプロバイダから提供され 
た マニュアルを ご覧ください。 

1 「スタート」ボタンー「インターネット」の順にクリックします。 

rInternet Explorer 」 にホームページが表示されます。 

ホー厶ページに警告^ッ七ージが表示されたら 

r Internet Explorer 」 のセキュリティ機能には、ポップアップ広告を表示しないようにする 
「ポップアップブロック」や、 「 ActiveX コントロールのダウンロードブロック」などがあり 
ます。セキュリティ機能が働くと、安全なホームページでも、次のような問題が生じる場合 
があります。 

-画像が表示できない 
-リンクをクリックしても表示できない 
-ダウンロー ドできない 

このとき、ホームページの上部に「情報バー」と呼ばれる細長い警告メッセージが表示され 
ます。このメッセージに従って操作すると、制限を解除し、画像などを表示することができ 
ます0問題のなぃホ'ー ムべ ージやソフトウェアの場合のみ、制限を解除してください。 


ホームページの見かたを覚える 
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詳しくは、ホ （サービスアシスタント）のト ップ画面 一 「画面で見る マニュアル」一「 11 .卜 
ラブルシューティング」一「インターネット / ホームページ / E メール」一「ホームペー 
ジ」一 「 「Internet Explorer 」 で ホームページの 上部に メッセージが 表示され、操作が中断さ 
れる」をご覧ください。 


給や文字をクリックして行き来する 


絵や文字にお（マウスポインタ）を合わせてみましょう。むに変わったら、そこがクリック 
できるところです。クリックできる主な場所は、次のとおりです。 

(例） FMV 活用サイト AzbvCIub ホームぺージ 


絵や写真 


— 色文字や下線付きの文字 


クリックすると隠れてい 
る部分が表示されます。 

これらをクリックすると、別のページを見ることができます。このように関連付けされた機 
能を、「リンク」といいます。 

PPOINTV 

リンクしたページの表示について 

別のホームページにリンクした部分をクリックすると、そのウィンドウの表示がリンク先のページに変わる 
場合と、もう1つ 「Internet Explorer 」 が起動し、そこにリンク先のページが表示される場合があります。 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 












































ボタンを使って巧き来する 


ひとつ前のページに戻る/進む 


「 Internet Explorer 」 のボタンを使うと、一度表示したホ^ー ムべ ージをすばやく行き来するこ 
とができます。 



1 


わい Club - FHV ま巧サイト- 



7ァイ L (り 編集生） 事元 . W わ気が 


[ b 戻る’1(戻る）ボタン 

クリックするごとに、ひとつ前に表示したページに戻ります。 



[ b ，|( 進む)ボタン 

戻る’1ボタンで前のページに戻った後にクリックすると、ひとつ後のペー 
ジに進みます。 

る’1 ボタンをクリックするまでは灰色で表示されていて、使うことがで 
きません。 


ページ移動のしかたは、次のようになります。 


なおる， な 民る' おる T 





© © 0 


一をはじめのページに戻る 

インターネットに接続して最初に表示されるホ^ー ムべ ージのことを「スタ^ー トぺ^ージ」とい 
います。スタートページに戻るには回をクリックしてください。 

スタートページの 変更方法に ついては、ホ（サービスアシスタント）のトップ 画面 一 「画面 
で 見る マニュアル」一 「6 .インターネット /E メール」一「ホームページの 見かた」 一 「豆 
知識」 一 「最初に表示される ホ^ー ムべ ージを 変える」 を ご覧ください。 


ホームページの見かたを覚える 




























































アドレスを指定してホームぺージを見る 


雑誌やテレビ番組などで見つけたアドレス（例： http :// azby . fmworld . net /) のページを見る場 
合には 、 「Internet Explorer 」 の「アドレス」欄に直接アドレスを入力し、 |fEnte 「 l| キーを押しま 
す。アドレスのことを 「 URL 」 とも言います。 

また、「 http ://」 を省略して「 azbv . fmworld . net /」 だけ入力してもページが表示されます。 



アドレスに含まれる「〜（チルダ）」や「_ (アンダーバー）」は、キーボードの曜罰]キーを 
押して半角文字が入力できる状態にしてから、次のようにキーを組み合わせて入力します。 

「〜」 ([Shift )|を押しながら网 
「 _ 」一 [[Shift]] を押しながら圆 

アドレスに含まれる記号の入カホ法にっいては、0『基本操作クイックシート』もあわせて 
ご覧ください。 

P POINT 

「次のサーバーの場所をみつけられません」などと表示された場合は、入力したアドレスが間違っているか、 
そのページがすでになくなっている可能性があります。 


「お気に入り」に登録する 


今見ているホームページを「お気に入り」に登録すればそのページを見るときにアドレスを 
入力する手間が省けます。「お気に入り」は「ブックマーク」とも言います。 

なゎ sa 。 ボタンをクリックして、「お気に入りに 追加」 をクリックしても登録をすることがで 
きます。 


3 


AzbyClub - FMV ま巧サイ 


7ァイル(り虛集お 最元公ぶ 



ツ-ルのヘルブ d ) 


©戻る，©，因い 


わ気に入りに追加地... 


わ気に入口の g 巧(が. 


が口 


^巧.ィア 


アドレス屯） http://azby.fmw 


むリシゥ ► 

む 亩±巧 わ 勧 抓のサイト ► ' I i ， 朝 




SOHO 巧報ショッ1 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 








































検索 サービスを 使う 


インターネットには無数のホ^ー ムべ ージがあります。そのホ^ー ムべ ージの中から知りたい情 
報のキーワードに関係あるホームページを無料で検索してくれる「検索サービス」がありま 
す。 


例： FMV 活用サイト AzbyClub ホームページでも検索サービスを行っています。 


げィァ巧0，国 


曰回図 


か 

可百な助 


领□ヴイン.アウト，固サポ-卜，唆わ巧立ち，①吉ゼ1 

■±通シ3ッビングサイト W 一 HAi 


I バソコ羊 顾 峨伴 ミ 

I 引品巧を召振罚 ibi , 坂を。 


ブサイト 

巧が紙 


■义プし" 



お品憤巧サイト 「FMWORLD 
^ョッピンブサ仆1が)成 MART * 


ショッピング るち特典 


►ユーザーき緑•暗ま!？ ►ソール7ガジンの設定 

巧着情報一 


E るホームネットワーク 


f かなか挑戦できないとわ考えのちもをいかもしれません。そ 
トワークを構築するちぶから、手控にホームべージを作成•公 
i ってホームべージを公開するで;まち敎えます。[詳しく兒る] 


A か yCl 出とは 〇 
► AzbyC I 叫,ィンI "リザか I - 

1 C _ Imj - 

b AzbyClub サイト 内!^ 

OQSA 事例なま回 
® インターネットを巧回 

powered byGo か 


■ AzbyClub ツールバーにも検索サービ 
スがあります。 


1 知りたい情報のキーヮードを入力 
します。 

どんな言葉を入れても検索ができ 
ます。 

2 「検索」ボタンをクリックします。 


ホームページの見かたを覚える 
























「Internet Explorer 」 の使い方早見表 



メ 


ボタン 
アドレス 


AzbyClub ツールバ ¬ 


夕—ユー 


ファイル 

ページの保存や印刷ができます。 

編集 

コピーや貼り付け、ページ内での検索などができます。 

お気に入り 

登録したページの一覧が表示されます。また、お気に入りのページを登録したり、 
登録したページの整理などができます。 

ッール 

「インターネットオプション」を選ぶと、スタートページや接続の設定など、イン 
ターネット環境を整えることができます。 

ヘルプ 

「目次とキーワード」をクリックすると、ヘルプが起動します。 


ボタン 


|〇戻る’ 1 

ひとつ前に表示したページに戻ります。 （••►P.23) 

因 

「戻る」で前のページに戻った後で、ひとつ後のページに進みます。 （••►R23) 

圆 

指定したホームページへのアクセスや、データの読み込みを中止します。 

画 

表示しているページを最新の情報にします。 

回 

接続時に一番初めに表示されるページ（スタートページ）を表示します。 

1 をぉ勃；:入。 

お気に入りに登録したページの一覧を表示します。クリックするごとに一覧を表示 
したり、消したりすることができます。 

國 

表示中のページを印刷します。 


アドレス 

見たいページのアドレス (URL) を入力し、 [[En^ を押すと、そのページへ簡単にジャンプするこ 
とができます。 （••►P.24) 

右端の囚をクリックすると、過去にアクセスしたページ（直接入力したアドレス）の一覧が表示さ 
れます。この中から見たいページをクリックすると、そのページにジャンプします。 


AzbyClub ツールバー 


AzbyClub ツールバーに ついては、〇『サポート&サービスのご案内』一 「FMV ユーザーズ クラブ 
AzbyClub で提供するサービス」一 「AzbyClub 会員のためのサポート&サービス」一 「AzbyClub 
ツールバー」 をご覧ください。 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 





































イゾ—ジツ—ルバ— 

ホームページ 上の画像に マウス ポインタを合わせると表示される場合があります。イメージ ツール 
バーのアイコンをクリックすると、画像の保存や印刷ができます。 

画像をハードディスクに保存します。 

画像を印刷します。 

画像を E メールと一緒に送信します。 

[マイピクチヤ]フォルダを開きます 


を：詳しい使い方については 、 「Internet Explorer 」 のヘルプをご覧〈ださし、。 


おを@賴~1 


ホームページの見かたを覚える 










FMV ミ 舌用サイト AzbyClub ホームぺージを使いこなそう 

「 AzbyClub ホームページ」では、 FMV に関するサポート情報やパソコン活用情報、 FMV と携帯電 
話を連携したケータイ活用情報、 FMV をより快適に、より便利にするアイテムがご購入できる 
ショッピングサービスのほか、毎日の生活に役立つ便利なサービスや情報などをご利用いただけま 
す。 AzbyClub の会員専用サービスをご利用いただくには、 FMV ユーザー登録を行ってください。 
同時に AzbyClub 会員に登録されます。 


乃イルの漁!のま示な）も'京に\り曲ツ-ルのヘルブ妙 

〇民る，〇 .因固必 P 職 がちぉ: A 。 ザがィァ@食，国 


mi 


アトけ p // ぉ by . f 麵 


綠，夕应ぶ，3 □クイン.アウト，留ホトト，なわ微巧，① S ゼ i J 


—1— &補ぶ己隆 忍# 心 


ホーム サボート"ソコンま用ケータイま用 soHom シヨ ジ ビング る n 特巧 たか CI 出とは G 

O' I 4さんじIーヴー査録まち:邮000000 00) ►ユーヴーを緑なおルマガジンの巧ち ►AzbyClub ポイント►ロヴアウト 


口がき.情き艮 

ホームべージの作成•公問らできる1 FMV ステーンヨンで作るホー ムネットワーク 




1 CWV / I ホームネットワークというと、むずかし 

I ぷ嘗願難まテぶ蟲燕 。 U 


P しそうでなかなか挑我できないとおまえのでもをいかもしれません。そ 
^ームネットワークを巧藻するち法から、手技にホームべーゾをイ乍ぶ•公 
…' . 一-^一’一*一一 間しく昇-- 


す。擦巧を話を巧ってホームベージを公閒 r るでぶち較えます。間しくをろ] 


I 「必要は辩月の助困った時こそチャンス I 


■ 読み巧がわからない解を入力するワヴ 


菜しみにしていた峡画が翌日には哄されることを風、化しました，化巧時 
田IIこは 1KJ れそうにないので緑面しておさたいのですぴ、法悪くビデ3デッ 
キはお巧やです，こんなときはどうすればい L 巧しょう？供さミちが 




お散常親带ぶ鱗裳載端6 

'紙巧ちから觀て入力する方;'ちちご姑か。辟しくが1 


I あなたのバソコン奇おを無料で!鄉します J 


■ PC 周りに小さな r 巧し J •ムなごむ給巧のマウスバッド！ 


~ 1 W 1 

■im 


OAzbyClub + r-fhr 
OQ&A 事制巧巧回 
@インターホットを巧固 



巧含まが、96年 1U ホのち水巧 
サッカー、 W 巧巧が予巧巧化 
ク7よけに鈴つけ美団を巧 
束まで2つの巧函祭び巧化 


FMV 活用サイト 
AzbyClub ホームページ 
http://azby.fmworld.net/ 


サポート/パソコンミ舌用 

パソコンの操作についての Q & A 事例検索や、ドライバダウンロードなどをご提供しています。 
また、 FMV をもっと使いこなすためのさまざまなコーナーをご用意。「ウイルス/セキュリティ 
情報」、「タイピング練習コーナー」ほか、楽しく役立つコーナーがお待ちしています。 

シヨツピング （AzbyClub Selection ) 

FDD ユニットなどの富±通純正機器や、デジタルカメラやプリンタなどの他社周辺機器、会員価 
格でご購入いただける市販の人気ソフトウェアなどをご提供しています。 

添付ソフトウェアの「携帯万能 forFMV 」 専用ケーブルもこちらでご購入いただけます。 

また、書籍、音楽 CD / DVD 、 おもちゃ販売、航空券•宿'泊予約、フラワーギフトなど、お客様の 
生活に役立つサービスをご提供しています。 

その他 

風景や動物をはじめ、歴代の FMV シリーズにプレインストールされた壁紙をダウンロードでき 
るサービスをご提供しています。 


「 AzbyClub 」 に メール アドレスを登録されたホには、ご希望により、新製品情報やお得なキャンペー 
ン情報などをお届けする 「AzbyClub 通信」や、搭載ソフトウェアのアップグレード情報などをお届 
けする 「フレッシュインフォメール」 などの メール 配信 サービスを ご利用いただけます。 

ユーザー 登録時にメールアドレスを登録されなかったホは、 「 AzbyClub ホームページ」でメールア 
ドレスをご登録ください。登録ホ法については、 「 AzbyClub ホームページ」をご覧ください。 

FMWORLD . NET を使いこなそう 


富±通パソコン情報サイト FMWORLD.NET ( http :// www . fmworld . net /) では、製品情報に関するさ 


まざまな情報を提供しています。 


) わ訊入口な 


ファイルのおまち〉ま示な）わち(こ入口化）ツづレのヘルプ妙 

©戻る ，〇囚固め >P がまかわ新こ入り@ 食，因，，.夕-进 


■•1 卸巧 


アドド.|。| ■• hHp：//wvmi.fmwi 


立な なま ， ♦ な 9, _穿 日ウイン•アウト，图補-卜 •巧 わ沒立ろ’ 食 まま， 


/ - »««&) ヴ卜&サービス ►お■い含ね包»□ご裏巧 


国琴 L 侵 Mwowi - な 〜 f r 

大函面巧品で， 見る 



当社の Ka« お持ちの巧べ！ 
ユーザー 
"ソコンま S ヴ》し<なミ 
ff 利で S2 ク««び* ■' 

► AzbyClub 

眉入を《でか gfl 法人 K 巧け 
fW やウービス5««! 


これからご画入され i 
: MV 巧 I える!々スタムタイ巧で巧 I 


: byMobile 
さ n るちぺ 


か •Ack リの a 巧にス1て 


わス前うウーヒス-巧巧止の*»^だ【1〇/巧） 

ミ»巧のお居*いと巧巧まれたバソ3ンへの巧巧31巧巧泣 t 
;1巧すかむ：。巧 
け-刀ここ*化ホ 
をされたバソ3ンへり 

スマスフェア巧巧中！ 

ま巧 (10/21) 


ホ区 I 巧すかむ：。巧 WI のな e が■れについて (1 か妨 
供 J »± ii フースここ*化ホだき.扭巧りがとうこざい S しも【1が2 
巧いと巧ぶされたバソ]ンへの待朋 I 巧巧巧ブーヒスの寞庙 I こつい7 


1^/ • ：T ^ ，.との巧 I 1 

IB J ラボレーシ S ン CM4 ■中！ I 

«H でこ 1K なれ t すI 


ウイルス-セキュリティ«殘 


麗裳大巧 


US 


りページ腺示がほしを 〔■ . I * イシ々—ネジト 


FMWORLD.NET 
http: //WWW. fmworld.net/ 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 


























































4 E ゾールの基本操作を覚える 


ここでは 「Outlook 2003」および 「Outlook Express」 というメールソフトを使って、 
E メールを始めるための基本操作について説明しています。 

E メールのより詳しい使い方については去（サービスアシスタント）のトップ画面 
一「画面で見るマニュアル」一「6.インターネット /E メール」一 「E メールの使 
い方」をご覧ください。 



E メールを使い始める前に 


あらかじめ、インターネットに接続するための設定を行ってください。設定ホ法にっいて 
は、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。 

が重要 

初めてインターネットに接続するときは必ず七キュリティ対策を巧ってください 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性（ぜいじゃくせい： 
一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと）が新たに見つかったり、悪 
質なウイルスが出現したりしている可能性があります。 

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュ 
リティ対策を行ってください。 

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、0『パソコンの準備』一 r パソコンを準備する」一 
「インターネットを始めるための準備をする」一「ネ刀めてインターネットに接続するときのセキュリティ対 
策」をご覧ください。 

ご購入時は、通常使うメールソフトは 「 Outlook 2003」に設定されています（カスタムメイ 
ドモデルでスタンダードセットを選択したホを除く）。 「「 Outlook 2003」を使う」 (••► P .30) 
に進んでください。 

カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択したホは、通常使うメールソフトは 
「 OutlookExpress 」 に設定されています。「 「 OutlookExpress 」 を使う」 （••► P .32) に進んでく 
ださい。 

P POINT 

このパソコンには「@メール」が添付されています 

このパソコンには、「@メール」という富±通製のメールソフトが添付されています。 

「@ メール」は、ご購入時の設定では通常使用するメールソフトに設定されていませんが、 FMV で使うとき 
に便利な機能をいろいろ備えています。 

次のような機能を使いたい場合には「@ メール」をご利用〈ださい。 

-「@拡大ツール」を使って、文字を拡大して見たいとき 

-ワンタッチボタンで受信した新着メールを、音声で読み上げてもらいたいとき 
-メールの内容を、音声で読み上げてもらいたいとき 
■ 「@キヤプチヤ」で撮った画像データをメールに添付したいとき 
. 「音声メモ」を使って作成した音声データをメールに添付したいとき 

「@メール」を通常使用するメールソフトに設定する方法や、「@メール」の設定方法については、* it (サー 
ビスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一「6 .インターネット/ E メ ール」一 「E 
メールを始めるための設定」一「「@メール」の設定を行う」をご覧ください。 


E メールの 基本操作を覚える 
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BIBLO LOOX シリーズをお使いの方、カスタムイイドモデルでスタンダード七ットを選択 

した方が「@メール」を使用する場合 

パソコンに添付されている感) r アプリケーションディスク1」から「@メール」をインストールしてくださ 
い。インストール方法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一 
「9 .添付ソフトウェアー覧（読み別）」一 「 FGHIJ 」 一 「 FM かんたんインストール」をご覧〈ださい。 


「〇山 look 2003」を使う 


「Outlook 2003」の始め方 

1 「スタート」ボタンー「電子イール」の順にクリックします。 

「 Outlook 2003」が起動しない場合は、「スタ'ート」ボタンー「すべてのプログラム」一 
r Microsoft Office 」 一 「Microsoft Office Outlook 2003」の順にクリックしてく ださい。 

2 「Outlook 2003」が起動します。 
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第2章基本的な使い方を覚えよう 



















































引っ越しました 

A 富 ± るモ [XXXXXXXX@nifty.com] 

夕臣巧 5: XXXX@XX ズ XX.XXX 


1 Outlook 2003 J の使い方 

■ routlook 2003 J の画面について 

「受信トレイ」フォルダをクリックしたときの画面です。 


① ②③④⑤⑥ 


■ 

m 

■ 

■ 

■ 

■ 


因 

巧信- 

{ - Micros* 

Outit 

■ 2003 

回回因 1 


I 乃イルお美© 知^ 域ツールアめ 主/迫^ Home S わ le^) ヘルプ(出 t 郁3を入力してください ' 

1ぶ巧沾化な(が，し^ X i *ぉ(言吸を具へ巧(言の占おを処 ，|^ を受悟 ◎ ， I 山巧なホの榜ま .， j か _ I 


;ぉ〇加 00k ナ e ぬ) I 。化踊給と給文宇运）安だか化-ジ(盛ち差化人へが I ;al ケ-々イ谨巧の i V ジリ—ティ>ヴ山)里 


〇)^^^1巧視巧成咱）， 

新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「メール作成画面」 
(••► R 32) が表示されます。 

② X 

受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこ 
のボタンをクリックすると、メールが「削除済みアイテム」フォルダに移動しま 
す。 

③每励言昭 

受信したメールに返信するときに使います。返信を出したいメールを選択してか 
らこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。 

④每を員■^過言 ¢D 

受信したメールを全員に返信するときに使います。返信を出したいメールを選択 
してからこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。 

⑥導お送 ( H ) 

受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択して 
からこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。 

⑧驾送勃言掛， 

新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「送信トレイ」フォル 
ダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインター 
ネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。 


■フォルダの種類について 

「 Outlook 2003」ウインドウの左側（フォルダエリア）には、メ、 
のフォルダが用意されています。 


-ルを種類ごとに分けるため 


わ気に入のオル巧 


园尉 f トレイ 
直遗肯巧みアイテム 

すパ:ての:^ール つオル巧 


白贺5個人巧7オルグ 
岛下まき- 


A 


每 肖I聯巧み■アイテム -心 
りを ff トレイ ■ - SL 

な掛 f トレイ ■ 
g 送情ちみ アイテム- 
な 迷菌ール 

I 口な拾ホつ+ 11 .々’ — 


下書きのメールが保存されます。 

削除したメールはいったんここに保存されます。 

受信したメールが保存されます。 

I 複数のメールをまとめて送信するために、一時的に保存するフォ 
ルダです。 

送信したメールが保存されます。 




芭 

鬻 


難赢論 lii 


E メールの 基本操作を覚える 























































—ル作成画面について 

メールを書くときに表示される画面です。 
①② ③ ④⑤ 



① 図送信を） 

作成したメールを送信するときに使います。 

② 

の 

メールに画像などのフアイルを添付するときに使います。 

③ ||3 オブシヨ>を)…， 

メールの宛先に 「 BCC 」 を追加したいときなどに使います。クリックすると、 
宛先などの詳細な設定ができるようになります。 「 CC 」 や 「 BCC 」 について 
は、 「「 CC 」「 BCC 」 について」 （••► R 35) をご覧ください。 

④ AJ げお） 

「 Outlook 2003」の詳しい使レ、ホを知りたいときに使います。 

© 做賴給と給文字 g ) 

メールの文章に絵文字などを挿入したいときに使います。 


お問い合わせ先 

「Outlook 2003」については、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。お問い合わ 
せ窓口については、〇『サポ'ート&サ'ービスのご案内』一「ソフトウエアについて困ったと 
きは」一「ソフトウェアのお問い合わせ先一覧」をご覧ください。 


「Outlook Express 」 を使う 


rOuHook Express 」 の始め方 

1 「スタート」ボタンー「電子ル」の順にクリックします。 

r Outlook Express ] が起動しない場合は、「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 
「 Outlook Express 」 の順にクリックしてください。 
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ス 「 Outlook Express 」 が起動します。 


み Outlook Express 


回回因 

i ファイルの漏集を) 

ま示 M ツールのか它づ (M) ヘルブ(が 

か 

^ 巧， 

タールの巧ぶ 

— のむ]， 

;一-—'-- アドレス 按ま 


フオルタ 

乂 Outlook 

msn ィ 


曰@ □-カルフォル々. 
を贸言トレイ 

が；关ちい，イ 




冶送情巧みアイテム 
留刖除巧みアイテム 
巧下きき 


巧な巧に） ▼ X 

ををする巧なホびありません。巧なホ] 
をクリックすると、巧しい巧 I 裕巧を巧巧しま 


度信山社には、ホ閒巧イールイツた 

4叫し刊1 

1り、ノトのわ、，トア、リブ 

ニュースヴループ 


— 1ース巧 J 

レープア: hOVh のわ々トア々プ 

まなホ 



跑 アドレス曠を開く.. 
人の巧ま... 


巧の起綱に、 


:、勃言トレイへ掠かするの 


このパージ（ヒントを含む）を 
いつで■らま示することびでき 
ます。フォル巧一居の上に 

ある、 Outlook E 冲 ress 

を州》クしてください。 



rOutlook ExpressJ の使い方 

■「Outlook Express 」 の画面について 

「受信トレイ」フォルダをクリックしたときの画面です。 


①【メールの作成】 

新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「メール作成画面」 
(••► R 34) が表示されます。 

②【返信】 

受信したメールに返信するときに使います。返信を出したいメールを選択してか 
らこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。 

③【全員へ返信】 

受信したメールを全員に返信するときに使います。返信を出したいメールを選択 
してからこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。 

④【転送】 

受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択して 
からこのボタンをクリックすると、「メール作成画面」が表示されます。 

⑥【削除】 

受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこ 
のボタンをクリックすると、メールが「削除済みアイテム」フォルダに移動しま 
す。 

⑧【送受信】 

新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「送信トレイ」フォル 
ダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインター 
ネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。 


⑥ — 
⑤ — 

④ — 
③ — 
② — 
① — 
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■フォルダの種類について 

「 OutlookExpress 」 ウインドウの左側（フォルダエリア）には、メールを種類ごとに分ける 
ためのフォルダが用意されています。 


7 ォルタ X1 

r 

Outlook Express 
を.晒□一カル 7 ォルグ 

A 二い/ 

叫：：#ドト1 ■イ 

r 

< '台 古啤山でイ； L 


資 肖 U 蹄巧み■アイテム - 

^ 下 

1- 


1 — 


.受信したメールが保存されます。 

.複数のメールをまとめて送信するために、一時的に保存するフオル 
ダです。 

I 送信したメールが保存されます。 


.下書きのメールが保存されます。 


A 木 —ル作成画面について 



'レを書くときに表示される画面です。 


③ 


① 


② 


④ 


①【送信】 

作成したメールを送信するときに使います。 

②「表示」メニューー 
「すべてのヘッダー」の 
順にクリック 

メールの宛先に 「 BCC 」 を追加したいときなどに使います。 「 CC 」 や 「 BCC 」 
については、 「「 CC 」「 BCC 」 について」 （••► R 35) をご覧ください。 

③【ヘルプ】 

「Outlook Express 」 の詳しい使い方を知りたいときに使います。 

④【添付】 

メールに画像などのファイルを添付するときに使います。 


34 


第2章基本的な使い方を覚えよう 




























E イールお役立ち情報 

E メールを 利用するときに、次のような機能があります。その他 、 E メールの 便利な使いホに ついて 
は、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る マニュアル」 一「6.インターネット 
/E メール」 一 「E メールの 使いホ」 を ご覧ください。 

■ 大切な情報をバックアップしたい 

レくックアップで大切なデータを守る」 （••► P .38) をご覧ください。 

画 「 CC 」 「 BCC 」 （こつし、て 

同じ内容のメールを複数の人に一度に送りたいときは、 rccj 「Bcc」 というホ法があります。 

■ CC (力ーボンコピー ） 

「そのメールに直接関係はないけれど、メールの内容を知っておいてほしい」という人宛てに、写 
しとしてメールを送る場合に使います。 

CC で送ると、メールを受け取った人は、他にそのメールを CC で受け取った人全員のアドレスが 
わかってしまいます。親しい仲間内なら問題ありませんが、自分のメールアドレスを他人に公開 
されたくない人もいますので、 CC を使ってメールを送るときは注意しましょう。 

■ BCC (ブラインドカーボンコピー ） 

CC と同じく、メールの写しを送る場合に使います。 BCC で送ると、他に誰が BCC でメールを受 
け取ったのかはわかりません。 

■ HTML お式とテキストお式について 

E メールには、 「 HTML 形式」と「テキスト形式」があります。 

「 HTML 形式」とは、文字のサイズや色を装飾したり、画像の貼り付けなどが可能なメールの形式 
です。 

「テキスト形式」は、テキスト（文字）だけで構成されたメール形式です。 

受け取ると楽しい 「 HTML 形式」の メールで すが、送るときには注意が必要です。 

相手側のメールソフトが 「 HTML 形式」に対応していない場合、文字化けなどを起こしてしまい、 
メールを読むことができません。 

相手の環境がわからない場合は、どのような環境でも読むことができる「テキスト形式」にして送 
りましょう。 

「Outlook 2003 」 「Outlook Express 」 では、 「 HTML 形式」と「テキスト形式」を選択することができます。 
E メールを送るときは、相手の環境を考慮して、この2つを上手に使い分けましょう。 

詳しくは、「 Outlook 2003」 「 Outlook Express 」 のヘルプをご覧く ださい。 

■ プレビュー機能について 

「 Outlook 2003」 「 OutlookE 邓 ress 」 には 、 E メールを開いていなくても内容を表示する「プレビュー 
機能」があります。 

便利な機能なのですが、ウイルスが添付された E メールを受信した場合、添付ファイルを開かなく 
ても「プレビュー機能」によりウイルスに感染してしまう危険性があります。 

ウイルスの感染経路の多くは E メールが原因です。特にプレビュー機能が狙われやすくなっていま 
す。メールのプレビューをしない設定にしておくことを強くお勸めします。 

詳しくは 、「 Outlook 2003 」「 Outlook Express 」 のヘルプ、またはホ（サービスアシスタント）のトッ 
プ画面一「画面で見るマニュアル」一「6.インターネット / E メール」一 「 E メールの使いホ」を 
ご覧ください。 


E メールの 基本操作を覚える 




覚えておきたいメ ールのお約束 


インターネットでのエチケットは「ネチケット」と呼ばれています。その中でも E メール 
を利用するうえで、覚えておきたい事柄、気をっけなければならないマナーがいくっかあり 
ます。 

使ってはいけない文字 
■半角カタカナ文字 

インターネットでは、半角カタカナ文字は使うことができません。文字化け（入力した文字 
とまったく関係ない文字が表示される）してしまいます。 

■特殊な文字や記号 

①（丸付き数字）や VI (ローマ数字）などの特殊な文字は、相手が受け取ると文字化けして 
読むことができないことがあります。 

良い^ールの書き方 
■差出人の署名を付ける 

郵便の差出人署名と同じように、誰が送ったのかわかるよう、署名を付けておきましょう。 

■わかりやすいタイトル（件名）を付ける 

メールの 内容がイメージできるよう、わかりやすい件《を付けましょう。 

■ 改行を入れて誌みやすくする 

ダラダラと長い文章は読みにくいもの。適当なところで改行を入れておくと読みやす 
くなります。全角文字で35文字を目安にするといいでしょう。 


■大きなファイルは送らない 

メールを使えば、ワープロソフトで作った書類やデジタルカメラで撮った写真などのファイ 
ルも一緒に送れます。しかし、一般の電話回線（アナログ）などを使ってサイズが大きい 
ファイルを送ると、送受信に時間がかかり、メールを受け取る人にも迷惑がかかってしまい 
ます。 

目安としてファイルのサイズが 1 MB を超えるときは、メールを送る相手に事前に連絡して 
了解をとっておくとよいでしよう。 

■ ミ毎かへのゾールに日本語は使わない 

英語しか使えない海外のコンピュータでは、日本語（全角文字）は表示できません。 
アルファべ ットも、全角文字だと日本語と同じ扱いになります。相手が日本語を使えるコン 
ピュータかどうか気をつけてください。 
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第 3 章 

バソコンは自分自身で巧ろう 

お客さまのパソコンは、お客様自身の責任でウイルスや故障に 
備えて守っていただかなければなりません。 

ここでは、大切なデータの予備を保存する「バックアップ」と、 
ウイルスなどからパソコンを守るセキュリテイ対策について紹 
介します。 


1バックアップで大切なデータを守る . 38 

2ウイルスや不正アクセスからパソコンを守る . 48 
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1_ バックアップで大切なデータを守る 

大切なデータの予備を保存してお〈ことを「バックアップ」と呼びます。 
ここでは、バックアップ方まについて説明します。 


大切なデータはバックアップしましよう 


万が一なんらかの原因で、 Windows がうまく起動しなくなってパソコンをご購入時の状態 
に戻さなければならなくなった場合や、大切なデータを誤って紛失してしまった場合に備 
え、大切なデータは予備を保存しておくことをお勸めします。 

定期的にバックアップしておきたいデータ 

パソコンには次のようないろいろなデータが保存できます。 

-デジタルカメラの写真 
-文章、イラスト、映像 
-知人との メール 

■アドレス帳に登録した メール アドレス 

■「Internet Explorer 」 のお気に入り（ホ^ー ムべ ージのアドレス集） 

しかし、次のような状態になると、多くの場合、保存したデータは、もう元に戻すことはで 
きません。 

■ファイルが壊れた 
-誤って消去した 
-ハードディスクが壊れた 
■ Windows が起動しなくなった 
-ご購入時の状態に戻した 

いっこのような状態になるかはわかりません。こうなったときに被害を最小限にとどめるた 
めにも、大切なデータは日頃から定期的にバックアップする習慣をっけましょう。 

P POINT 

D ドライブを活用しましょう 

パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）ときに、すべてのデータをバックアップするのは大変な作業 
です。普段から作成したデータなどは D ドライブに保存しておけば、 C ドライブのリカバリをするだけで、パ 
ソコンをご購入時の状態に戻すことができます。 

ただし、パソコンのハードディスクは、1つのハードディスクを C ドライブと D ドライブに分割しているもの 
がほとんどなので、物理的な故障の場合は C ドライブと D ドライブの両方が使えな〈なってしまいます。ハー 
ドディスクの故障に備えて、 CD / DVD 、 外付けハードディスク、 MO などハードディスクレ:>1外に定期的にバッ 
クアップすることをお勤めします。 
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パソコンをご購入時のが態に戻すときは 

パソコンをご購入時の状態に戻すと、ご購入後作成したファイル、追加したソフトウ卫アな 
どがすべて消えてしまいます。保存しておきたいファイルは必ずお客様自身でバックアップ 
してください。 

バックアップせずにパソコンをご購入時の状態に戻して、お客様個人のデータが消失した場 
合、元に戻すことはできません。 

■ 不具合が起きてからバックアップするときは 

パソコンに不具合が起きてからご購入時の状態に戻す場合、 「 FM かんたんバックアップ」で 
バックアップしないでください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も 
復元してしまいます。 

■ウイルスに感染したときは 

ウイルスによっては、作成したファイルや Windows の設定が変更されてしまう場合があり 
ます。ウイルス対策ソフトを使い、ウイルスを駆除してから、バックアップしてください。 

■ モなどに控えておきたいもの 

データでバックアップできない次の内容などはメモしておくとよいでしよう。 

■ ネットワーク環境 
-メールの 設定 
-ファイルの保存場所 

バックアップしたファイルはパソコンをご購入時の状態に戻した後、同じ保存場所に戻すようにし 
ます。そのために元のファイルの保存場所を、メモなどして忘れないようにしてください。 

バックアップ方法 

バックアップをするには、次のホ法があります。 

■ まとめて簡単にバックアップする （••► P .40) 

-ファイルを選んでバックアップする （••► R 46) 

-ソフトウェアのバックアップ機能を使う （••► P .47) 


バックアップで大切なデータを守る 



まとめて簡単にバックアツプする 


「 FM かんたんバックアップ」を使うと、お客様が作成したファイルなどのバックアップや 
復元がまとめて簡単にできます。 

「FM かんたんバックアップ」をお使いになる前に 


■「 FM かんたんバックアップ」ではバックアップできないファイルについて 

お客様の作成したファイルがすべてバックアップされるわけではありません。「項目」欄に 
登録されていないソフトウェアで作成したファイルなど 「 FM かんたんバックアップ」で 
バックアップできないファイルは、「ファイルを選んでバックアップする」 （••► P .46) をご 
覧になりバックアップしてください。 

「 FM かんたんバックアップ」で保存/復元できないファイルについては、 「 FM かんたんバッ 
クアップ」のヘルプをご覧ください。 

「 FM かんたんバックアップ」で保存される内容は、 「 FM かんたんバックアップ」ウィンド 
ウの「保存」タブの「保存する内容」の一覧表で、よくご確認ください。 

■ソフトウエアのバージョンアップを巧つた場合 

ご購入時の状態から、ソフトウェアのバージョンアップを行うと、ファイルの構造やデータ 
の格納先が変更されることがあります。この場合、 「 FM かんたんバックアップ」ではバッ 
クアップできません。「ファイルを選んでバックアップする」 （••► P .46) をご覧になり、バッ 
クアップしてください。 

■ DESKPOWER H シリーズ 、 BIBLO NB 90 K / TS 、 NB 90 K / T 、 NB 90 KN / T 、 
NB 75 K / T をお使いの場合 

「 TVfimSTUDIO 」 の録画ファイルの保存先は 「 D 」 ドライブに設定されています。録画ファ 
イルは、 「 FM かんたんバックアップ」を使って、その他のデータとまとめて 「 D 」 ドライブ 
にバックアップせずに、 CD / DVD に保存することをお働めします。 

録画ファイルの保存方法については、0『テレビを見る•録る•残すガイド』一「録ったテ 
レビを DVD に残す」をご覧ください。 


■バックアップするファイルの保存先について 

データの保存先は、ご購入時は 「 D 」 ドライブに設定されています。 

「 C 」、「 D 」 ドライブが外にハードディスクドライブやリムーバブルディスクドライブが存在 
する場合のみ、保存先のドライブを変更してください。 

ご購入時の状態に戻すときは、保存先を 「 C 」 ドライブに変更すると、データがすべて削除 
されてしまいます。保存先を 「 C 」 ドライブに設定しないでください。 

■パソコンをご購入時の状態に戻すときにハードディスクの領域を変更する場合 

ハードディスクの 領域を変更すると、 ハードディスク 全体の ファイルが 削除されてしまいま 
す。 バックアップ する ファイルの 保存先は、 CD / DVD 、 外付け ハードディスク、 M 0 など、 
このパソコンのハードディスクが 外にして く ださい。 
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■ハードディスクのが障に備えてバックアップする場合 

ハードディスクが故障したときに備えてバックアップする場合は、 CD / DVD 、 外付ハード 
ディスク、 M 0 など、このパソコンのハードディスクが外にバックアップしてください。 
「 FM かんたんバックアップ」を使うと、ハードディスクにバックアップしたファイルを CD / 
DVD に簡単にコピーすることができるので便利です。操作方法にっいては、「 「 FM かんた 
んバックアップ」でバックアップする」 （••► P .41) をご覧ください。 

■ 複数のユーザーでパソコンをお使いの方へ 

コントロールパネルの「ユーザーアカウント」で新しくユーザーを作成した場合、それぞれ 
のユーザーぶでログオンして作成したデータをバックアップできます。ただし、「制限ユー 
ザー」がログオンして作成したデータは、バックアップできません。 

データを復元するときは、バックアップしたときと同じユーザー名で行ってください。バッ 
クアップしたときと違うユーザーぶでは正常に復元できません。 

■ 日本語または英語 iU かのファイル名をお使いの場合 

日本語または英語が外のファイル《をお使いの場合、 「 FM かんたんバックアップ」で保存 
/復元できないことがあります。ファイル《は、日本語または英語に変更してからバック 
アップしてください。 

■「 FM かんたんバックアップ」を使った復元について 

「 FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときから復元するまでの間に、バックアッ 
プしたファイルを変更したり、新しくファイルを作ったり、設定を変更すると、その内容は 
バックアップされていません。そのまま 「 FM かんたんバックアップ」で復元すると、バッ 
クアップしたときのファイルや設定内容が復元されるので、その間に変更した内容や新しく 
作ったファイル、設定した内容はすべて消えてしまいます。十分に注意してください。 

「FM かんたんバックアップ」でバックアップする 

ワープロの文書や画像ファイルなど、ソフトウエアを使って作成したデータやインターネッ 
卜の設定を次の手順でバックアップします。 

が重要 

不具合が起きてからバックアップをとるときは 

パソコンに不具合が起きてからリカバリする場合、 「 FM かんたんバックアップ」でバックアップをとらない 
でください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。 

ソフトウエアで作成したファイルだけを コ ピーしてバックアップしてください。ファイルの コ ピーについて 
は、「ファイルを選んでバックアップする」 （••► P .46) をご覧ください。 


1 起動中のソフトウェアをすべて終了し、スクリーン七ーバーを「なし」に 
設定します。 

通知領域に常駐するタイプのソフトウェアも終了します。 

スクリーンセーバーの設定ホ法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見る マニュアル」一 「3.パソコンの基本」 一 「画面の表不」 一 「使っていないとき 
に画像を表示しておく （スクリーンセーノく一）」をご覧ください。 


バックアップで大切なデータを守る 




2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラ厶」一 「 FM かんたんバックアッ 
プ」一 「 FM かんたんバックアップ」の順にクリックします。 

「 FM かんたんバックアップのワンポイント」ウインドウが表示されます。 

DESKPOWE 民をお使いのホは、キーボードのバックアップボタンを押しても 「 FM かんた 
んバックアップ」を起動することができます。 

3 内容を確認し、「閉じる」をクリックします。 

4 「項目を選択して保存•復元を実行」をクリックします。 

「Internet Explorer 」 やメールソフトの設定など、すべての項目を1度に保存したい場合は、 
「すべての項目を保存」をクリックし、手順6に進んでください。 



5 1〜5の手順に従って操作してください。 

ハードディスクにバックアップしたデータを CD / DVD にコピーしたい場合は、「保存デー 
夕を CD / DVD にコピーする」をクリックして囚にしてから「データの保存開始」をクリッ 
クしてください。その後は、画面の指示に従って操作してください。 


〇 

が了 M 


かんたん"9ウアゥブ 


(► 巧な做] 


へ澈バぶが 


巧なする内容 <P 


5^ 5 9 Internet Explorer 
3 I 3 Outlook Express 
3 5 ワンかチボタン設ミ 

FM かんたんパックアップ 
©メニュー 


m- 


Internet Explorer の設を店如とも'尉;:入りの内容加呆巧を巧います。 
Outlook Express の設定•店報と巧巧されている; A— ルとアドレス暇扣呆巧； 
ワンタッチポタン設ミの i さ定I博都の巧巧を巧います。 

FM かんたん!わ卿ップの設走巧目のな巧を巧います。 

©だユーのわ尉こ入りの巧巧を巧います。 ， 


wm 


ィ呆巧桌许お定垣） 


3 


I じ Jlg(DSi*(E)T ] 


巧巧データ巧のホ(ぶ： ^ をが M BACKUP¥Owner 


透 


まき容置： 10.0GB 

現なのワーウヴループる： WORKGROUP 

現をのユーザーを： Owner 


データの巧存閉おを） 


□巧巧デー 核 CD/DVD じ 


I 1「保存」をクリックします。 

■ 2バックアップしたい項目をク 

リックして口にします。 

.3 ▼をクリックし、「追加」をク 
リックすると、保存する内容 
にバックアップしたい項目を 
追加することができます。 

■ 4「 D :¥ FM _ BACKUP ¥ [ログオン 

したユーザー名]」となって 
いることを確認します。 


5「データの保存開始」をクリックします。 
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が重要 

CD / DVD へのコピーには 「 RecordNow !」 が必要です 

バックアップしたファイルを CD / DVD にコピーするには、「 RecordNow !」 というソフトウェ 
アが必要です。 「 RecordNow !」 は、このパソコンに用意されています。 

カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、このパソコンに添付の®「ア 
プリケーシヨンディスク1」から 「 RecordNow !」 をインストールしてください。 

CD / DVD へのコピーについては、 「 FM かんたんバックアップ」のヘルプをご覧ください。 


戶 POINT 

「既に保存したデータが存在します」というメッ七ージが表示された場合 

すでにバックアップデータが存在する場合に表示されます。の Jj のバックアップデータを破 
妻し、新しくバックアップするときは、「はい」をクリックして〈ださい。 



5 「保存開始」ウィンドウで、「開始」をクリックします。 
7 データの保存が始まります。しばらくお待ちください。 

このとき、タブをクリックするなどの操作は行わないでください。 


FM かんたんバックアッブ 


G 


夕 


a 


巧なデータ格納ホ: D:¥FM 


. BACKUP¥Owner 


TVfunSTUDIO の巧巧やです 


8 「保存結果」ウィンドウで、結果を確認します。 

結果の右にある因をクリックし、すべての項目の結果を確認してください。 

保存に失敗した場合は、もう1度保存に失敗した項目を選択して保存する操作を行ってく 
ださい。 

このとき、保存データ格納先のデータのファイルを開いて、データがバックアップされた 
ことを確認すると、より安ふ、です。 


9 「保存結果」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。 

手順4で「すべての項目を保存」を選択した場合は、 「 FM かんたんバックアップ」が終了 
します。次の手順10は必要ありません。 

手順4で「項目を選択して保存.復元を実行」を選択した場合は、 「 FM かんたんバックアッ 
プ」ウインドウに戻ります。 


10 「終了」をクリックします。 

「 FM かんたんバックアップ」が終了します。 

これで、 「 FM かんたんバックアップ」により、ファイルがバックアップされました。 


バックアツプで大切なデータを守る 
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P POINT 

rPowerUtility -スケジュール機能」を使って定期的にバックアップする 

このパソコンに添付の 「 PowerU 川 ity - スケジュール機能」を使えば、指定した時間に自動的に 「 FM かんた 
んバックアップ」を実行することができます。 

パソコンの電源を切っていても大丈夫なので、パソコンを使っていない夜中にバックアップを実行すれば、 
何も操作することな〈定期的なバックアップができて安/むです。 

なお 、 DESKPOWER ( CE 55 K 7/ C を除く）、 B 旧 L 0 NX 、 NB シリーズの TV チューナー搭載機種の方力《、 
rPowerUtility -スケジュール機能」をお使いになるには、使い始める前の準備が必要です。 

「 PowerU 川 ity - スケジ ュール 機能」の使い方については、 *^^(サー ビスアシスタント）のトップ画面一「画面 
で見る マニュアル」 一「9.添付ソフトウェアー覧（読み別）」一 「 PQRST 」 一 「 PowerU 川 ity - スケジ ュー 
ル機能」 をご覧ください。 

「FM かんたんバックアップ」でファイルを復元する 

次の手順に従って 「 FM かんたんバックアップ」でバックアップしたファイルを元の場所に 
復元します。 

が重要 

ご購入後にインス!"ールしたソフトウェアのファイルを復元する場合 

先にソフトウェアをインストールしてからファイルを復元してください。 

復元する前の注意（ご購入時の状態に戻す作業の場合を除く） 

「 FM かんたんバックアップ」でバックアップしたときから復元するまでの間に、バックアップしたファイル 
を変更したり、新しくファイルを作ったり、設定を変更すると、その内容はバックアップされていません。 
そのまま 「 FM かんたんバックアップ」で復元すると、バックアップしたときのファイルや設定内容が復元 
されるので、その間に変更した内容や新しく作ったファイル、設定した内容はすべて消えてしまいます。十 
分に注意してください。 

復元する前のを意（ご購入時の状態に戻す作業の場合） 

「 FM かんたんバックアップ」でバックアップした 「 Outlook 2003」のファイルを復元する前に 、 「Outlook 
2003」のネ刀期設定が必要です。必ず 「 Outlook 2003」のネ刀期設定をお済ませになってから、ファイルを復元 
してくださし、。 

「Outlook 2003」のネ刀期設定の方法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマ 
ニュアル」一「6 .インターネット/ E メ ール」一 「E メ ールを始めるための設定」一 「「Outlook 2003」の 
設定を行う」をご覧ください。 

1 起動中のソフトウェアをすべて終了し、スクリーン七ーバーを「なし」に 
設定します。 

通知領域に常駐するタイプのソフトウェアも終了します。 

スクリーンセーバーの設定方法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見る マニュアル」 一「3.パソコンの基本」 一 「画面の表不」 一 「使っていないとき 
に画像を表示しておく （スクリーンセーノく一）」をご覧ください。 

ス 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 rpM かんたんバックアッ 
プ」一 「 FM かんたんバックアップ」の順にクリックします。 

「 FM かんたんバックアップのワンポイント」ウインドウが表示されます。 

DESKPOWE 民をお使いのホは、キーボードのバックアップボタンを押しても 「 FM かんた 
んバックアップ」を起動することができます。 

3 内容を確認し、「閉じる」をクリックします。 
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4 「項目を選択して保存•復元を実行」をクリックします。 

5 「復元」タブをクリックします。 

5 1 〜 3 の手順に従って操作してください。 

CD / DVD からデータを復元する場合は、データを保存した CD / DVD をドライブにセットし、 
「復元データ格納先」の因をクリックして CD / DVD の入ったドライブを選択してください。 



1 「 D :¥ FM _ BACKUP ¥ [ログオン 
した ユーザー名]」 となってい 
ることを確認します。 


2復元する項目の左が|7になつ 
ていることを確認します。 


3「データの復元開始」をクリッ 
クします。 


7 「復元開始」ウィンドウで、「開始」をクリックします。 
8 データ復元が始まります。しばらくお待ちください。 

このとき、タブをクリックするなどの操作は行わないでください。 

FM かんたんバックアッブ 

G 

ほたデ—夕格納ホ： D : が M _ BACKUP¥Owner 
TVfunSTUD ののほ元中です 


9 「復元結果」ウィンドウで、結果を確認します。 

結果の右にある因をクリックし、すべての項目の結果を確認してください。 

PpOINTp. 

ファイルが復元されなかった場合 

次のような原因が考えられます。 

-「復元データ格納先」が間違って指定されている 

ドライブ名をバックアップのときと同じドライブに指定し直してください。 

-ファイルがバックアップされていない 

バックアップしたときに、ファイルのバックアップに失敗しています。この場合、フアイ 
ルの復元はできません。 


バックアップで大切なデータを守る 





























10 「復元結果」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。 

P POINT 

「データの復元が終了しました」というゾッ七ージが表示された場合 

「 OK 」 をクリックしてください。 

パソコンが再起動します。 

この場合、手順11は必要ありません。 

11 「終了」をクリックします。 

これで、 「 FM かんたんバックアップ」でバックアップしたファイルが元の場所に復元され 
ました。 


フアイルを選んでバックアツプする 


ハードディスクの C ドライブに保存されているファイルを選んで、ハードディスクの D ド 
ライブ、 CD / DVD 、 フロッピーディスクなどにコピーしてバックアップするホ法です。 

バックアップするファイルを選んでコピーする 

パソコンはレ、ードディスク」にさまざまなデータを保存することができます。 

しかし万が一、なんらかの原因でハードディスク自体が破損をしてしまった場合には、せっ 
かくバックアップをしたデータも復元することができなくなってしまいます。 

そのような緊急の場合のためには、 CD / DVD やフロッピーディスクなど、ハードディスク 
が外の場所に大切なデータの予備を保存しておくことをお勸めします。 


■ D ドライブにコピーする 

ファイルをコピーするホ法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面 
で見るマニュアル」 一 「3 .パソコンの 基本」一 「 Windows の 操作」一 「ファイルとフオル 
ダ」一「ファイルやフオルダをコピ^一する」をご覧ください。 

■ CD/DVD にコピーする 

CD/DVD にコピーするには、このパソコンに添付の 「民 ecordNow !」 を使います。使いホにつ 
いては、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る マニュアル」 一「9•添付 
ソフトウェアー覧（読み別）」一 「PQ 民 ST」 一 「民 ecordNow !」 をご覧ください。 

■フロッピーディスクにコピーする 

フロッピーディスクドライブ搭載の機種をお使いのホは、フロッピーディスクにファイルを 
コピーすることができます。 

ファイルをコピーするホ法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面 
で見る マニュアル」 一「3 .パソコンの基本」一 「 Windows の操作」一「ファイルとフオル 
ダ」一「フアイルやフォルダをコピ^一する」をご覧ください。 
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ファイ vf レ;が保存されている場所について 

ここでは、バックアップしておきたい代表的なデータが保存されている場所を紹介します。 
このパ ソ コンの ご購入 時のフ ァイルが保存されている場所は 次の とおりです。 

なお、これらのデータは 「 FM かんたんバックアップ」でもバックアップできます。 

■ E メ^ール ( OutlookExpress ) の本文 

C:Documents and Settings¥[Owner などの ロ グオ ン ユーザーぶ ]¥Local Settings ¥ ApplicationData ¥ Identities ¥ 
[ 数字とアルファベットの組み合わせで表示されるフォルダぶ ]¥ Microsoft¥OutlookExpress 

「Local Settings 」 K 下のフォルダは隠しフォルダに設定されているため、通常は表示されません。隠 
しフォルダを表示する方法については、 (サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る 
マニュアル」一「3 .パソコンの基本」一 「 Windows の操作」一「ファイルの表示と検索」一「隠 
しファイルを表示する」をご覧ください。 

-ブラウザの「お気に入り」 

C:Documents and Settings ¥ [ Owner などのログオンユーザーぶ]¥お気に入り 
. マイドキュメント 

CiDocuments and Settings ¥ [Owner などの ロ グオ ン ユーザーぶ ]¥My Documents 

コピーしてバックアップしたファイルを復元する 

バックアップするときに取ったメモを見て、ファイルを元の場所にコピーしてください。こ 
のとき違う場所にコピーすると、データが使用できなかったり、別途設定が必要になる場合 
がありますので、ご注意ください。 

が重要 

ご購入後にインス!"ールしたソフトウエアのファイルを復元する場合 

先にソフトウエアをインストールしてからファイルを復元して〈ださい。 


ソフトウエアのバックアップ機能を使う 


ソフトウェアによってはバックアップ機能が備わっているものがあります。 

例えば 、 「Internet Explorer 」 の「エクスポート」機能を使って「お気に入り」をバックアッ 
プしたり、 「 Outlook Express 」 のノくックアップ機能を使うホ法などがあります。 

「画面で見る マニュアル」 では、次のホ法について紹介しています。 

■ 「 Internet Explorer 」 の「お気に入り」のバックアップ 
-メール ソフトのバックアップ 
-はがき作成ソフトのバックアップ 

ソフトウェアのバックアップ機能を使うホ法については、义（サービスアシスタント）の 
トップ画面一「画面で見る マニュアル」 一「3 ノくソコンの基本」一「日常的なデータのバッ 
クアップで安んして使う」ーレくックアップのホ法」一「ソフトウェアのバックアップ機能 
の紹介」をご覧ください。 


バックアップで大切なデータを守る 







このパソコンでは、 セキュリティについて楽しく学べる「セキュリティ入門」を用意してい 
ます。初めてインターネットを利用するホ、セキュリティについて知りたいホは、「セキュ 
リティ入門」をご覧ください。 

r 七キュリティ入門」を始める 


「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」 
順にクリックします。 


「七キュリティ入門」の 


「セキュリティ入門」が表示されます。 


2 ウイルスや不正アク七スからバソコ 
ンを守る 

■ 

パソコンに保存されている大切なデータや個人情報などを、他人に悪用されたり、 
破壊されたりするのを防ぐために、日頃からセキュリティ対策をむがけましよう。 
ここでは、インターネットに接続したときにウイルスや不正アクセスからパソコン 
を守る基本的なセキュリティ対策を紹介します。 

セキュリティ対策には、ここで紹介するものな外にも、パスワードを設定して他人 
がパソコンを勝手に使用できないようにする方まやパソコンを盗難から守る方法な 
どがあります。 

このパソコンでできるセキュリティ対策については 、 t (サービスアシスタント） 
のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一「4 .セキュリティ対策」をご覧〈ださい。 


r 七キュリティ入門」で七キュリティの基礎知識を学ぶ 





48 


第3章パソコンは自分自身で守ろう 


















2 ニュ ー」 から見たいタイトルをクリックすると、内容が表示されます。 



七キュリティ対策 


が重要 

インターネットの設定がまだおミきみでない方は 

インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから提供されたマニュアルを 
ご覧ください。 

初めてインターネットに接続するときは必ず七キュリティ対策を巧ってください 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性（ぜいじゃくせい： 
一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと）が新たに見つかったり、悪 
質なウイルスが出現したりしている可能性があります。 

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュ 
リティ対策を行って〈ださい。 

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、0『パソコンの準備』一 r パソコンを準備する」一 
「インターネットを始めるための準備をする」一「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対 
策」をご覧ください。 

インターネットに接続したときに、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るための基本 
的な対策には次のものがあります。 

-ファイアウォール （••►P.50) 

外部からの不正な侵入を防ぎ、データの流出や破壊行為からパソコンを守ります。 

■ Windows Update ( ••►P.50) 

Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新して、セキュリティ上の弱点などへの対策をしま 


す。 

ウイルス対策ソフト （••►P.51) 

コンピュータウイルスの検出*駆除をして、パソコンをコンピュータウイルスから守ります。 


ウイルスや不正アクセスからパソコンを守る 






























ファイアウォール 

「ファイアウォール」とは、インターネットに接続したときに、外部からの不正アクセスや 
情報の漏洩などからパソコンを守る機能のことです。 

ご購入時は、 「 Windows ファイアウォール」が有劾になっています。 

Q 『パソコンの準備』の手順で 「Norton AntiVims 」 の初期設定をお済ませになると 、 「Windows 
ファイアウオール」に代わって 「Norton AntivirusJ のファイアウオーノレ機能である 「Norton 
Internet Worm Protection 」 が有劾になります。 


Windows Update 

「Windows Update 」 は、 Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサ 
ポート機能です 。「 Windows Update 」 を実行すると、 Windows やソフトウ卫アなどを最新の 
状態に更新•修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正ア 
クセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策（パッチをあてると言います） 
もされます。 

ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、重要な更新プログラムとセ 
キュリティ更新プログラムを自動更新するように設定されています。 

ここでは 、 「Windows Update 」 の中の重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラム 
を手動で適用する方法にっいて説明します。 

P POINT 

更新する項目について 

「 Windows Update 」 では、重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムレ:>1外にドライバなども更新 
できますが、富±通製のソフトウェアに関しては「アップデートナビ」 （••► P .70) で更新できますので、 
そちらのご利用をお勧めします。それレ:1外の項目については、内容により更新が必要かどうかご判断〈ださ 
い。 

なお 、 「Windows Update 」 でマイクロソフト社から提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動 
作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承〈ださい。 

■手動で 「Windows Update 」 を実巧する 

「Windows Update 」 の自動更新を無効に設定している場合は、手動で 「 Windows Update 」 を 
実行し、重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムを適用することをお働めしま 
す。インターネットに接続した状態で、次の操作を行ってください。 

1 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 「Windows Update 」 の 
順にクリックします。 

r Internet Explorer 」 が起動し 、 「Windows Update 」 の画面が表示されます。 

2 「高速インストール」をクリックします。 

パソコンの状態を診断し、プログラムを更新します。 

ス この後は、表示される画面に従って操作してください。 

4 rinternet Explorer J の田をクリックします。 
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P POINT 

ダイヤルアッ プ接続の方は 

ダイヤルアップ接続の方は、 r Internet Explorer J を閉じた後、「自動切断」ウィンドウで「今 
すぐ切断する」をクリックします。 

回線が切断され、画面右下の通知領域から,さが消えます。 

画面右下の通知領域の SJ が消えないときは、 S! をちクリックして、「切断」をクリックしま 
す。 

■ Office のアップデートについて 

(カスタム pC イドモデルでスタンダード七ットを選択した方を除く） 

〇班 ce のアップデートは 、 「Word 2003」や 「 Excel 2003」などの Office 製品を最新の状態に整 
え、セキュリティと安定性を強化し、重要なァップデートを提供するためにマイクロソフト 
社が提供するサポート機能です。 

「 Windows Update 」 の画面から 「 Office ファミリ」を選択して、 Office のアップデートを実行 
できます。 

ァップデートの方法については、表示される画面に従ってください。 

ウイルス巧策ソフト （Norton AntiVirus ) 

このパソコンには、コンピュータウイルスからパソコンを守る 「 NortonAntivirus 」 という ウ 
イ ルス 対策 ソフ トが用意されています。 

「Norton AntiVims 」 を設定すると、次のような機能でパソコンを守ります。 

■セキュリティ上の弱点を狙った不正アクセスからパソコンを守ります。 

-ウイルス定義ファイルを更新して、最新のウイルスからパソコンを守ります。 

-ウイルスを検知して感染を修復します。 

■「Norton Internet Worm Protection 」 が不正アク七スを阻止 

「Norton Internet Worm Protection 」 のファイアウオ ーノレ機能が、 Windows やソフトウエアなど 
のセキュリティ上の弱点を狙った不正アクセスからパソコンを守ります。 

その反面、ソフトウェアやサービスの動きを遮断するのでいくつかの機能が制限されます。 
たとえば、ホームネットワークをご利用の場合、ファイル共有•プリンタ共有などの機能が 
使えなくなる可能性があります。また、ネットワーク機能を使った一部のソフトウェァで、 
他の パソコンの データを見られないなどの機能制限が考えられます。 

巧 『パソコンの 準備』 の 手順で 「 NortonAntiVims 」 の 初期設定をお済ませになると、 このパ 
ソコンに 添付の ソフ トウ ェアの 機能は制限なくお使いになれます。 

「 NortonAntiVims 」 の初期設定をお済ませになっていないホは、 D 『パソコンの準備』ーレく 
ソコンを準備する」一「ウイルス対策ソフトの設定」一 「 「Norton AntiVims 」 の初期設定」 
をご覧になり、設定をお済ませください。 

■ rUveUpdate」 で「ウイルス定義ファイル」を更新する 

次々と発生する悪質なコンピュータウイルスからパソコンを守るためには「ウイルス定義 
ファイル」を常に更新する必要があります。 

「ウイルス定義ファイル」を更新するには tiveUpdate 」 を実行します。 

「 LiveUpdate 」 で「ウイルス定義ファイル」を更新した後は、パソコンが新しいウイルスに 
感染していないか自動的にウイルスチェックをします。 


ウイルスや不正アクセスからパソコンを守る 




「ウイルス定義ファイル」の更新ホ法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画 
面一「画面で見るマニュアル」一「4.セキュリティ対策」一「インターネット/ネットワ^一 
クのセキュリティ対策」一「ウイルス/ワーム対策 （Norton AntiVims )」 一「ウイルス定義 
ファイルをアップデートする」をご覧ください。 

■こうするともっと簡単安ム 

0『パソコンの 準備』の手順の中で 「 LiveUpdate 」 を自動で実行する設定をした場合、自動 
で パソコンに 「ウイルス定義ファイル」をダウンロードし、インストールします。 
。『パソコンの 準備』の手順の中で tiveUpdate 」 を自動実行する設定にしていないホは、自 
動実行する設定に変更するともっと簡単安んです。 

自動実行するホ法にっいては、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマ 
ニュアル」一「4 .セキュリティ対策」一「インタ^ーネット/ネットワ^ー クのセキュリティ 
対策」一「ウイルス/ワーム対策 （ NortonAntiVims )」 一「ウイルス定義ファイルをアップ 
デートする」の「自動で LiveUpdate を行う」をご覧ください。 

P POINT 

rPowerUtility -スケジユール機能」を使って定期的にウイルスチェックをする 

このパソコンに添付の rPowerU 川 ity - スケジュール機能」を使えば、指定した時間に自動的にウイルスチェッ 
クをすることができます。 

パソコンの電源を切っていても大丈夫なので、パソコンを使っていない夜中にウイルスチェックを実行すれ 
ば、何も操作することなく定期的なウイルスチェックができて安/むです。 

なお、 DESKPOWER (CE55K7/C を除く）、 B 旧 L0 NX、NB シリーズの TV チューナー搭載機種の方力《、 
「PowerU 川 ity - スケジュール機能」をお使いになるには、使い始める前の準備が必要です。 

「PowerU 川 ity - スケジュール機能」の使い方については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面 
で見るマニュアル」一「9.添付ソフトウェアー覧（読み別）」一 「PQRST」 一 「PowerU 川 ity- スケジュー 
ル機能」 をご覧ください。 

■更新サービスについて 

「Norton AntiVims 」 の使用期限は、初めてソフトウェアを起動した日から90日間です。使用 
期限が切れると、次の画面が表示されます。 


更新サービスの期限切れ m 


© ] ン ピュータは巧桂のウイルスからなまされま 
せん。 


是巧サーむの期限げ切れてから発をされた巧桂のウイルスの 
リスウがあります。 


Norton AntiVirus 2005の！;巧サ-ピスの延長を今すく’’も申 
しをみくだざい。 

fi" 今がじ申しをむ能蹲化） 

广 再 Uii おするまで贼I巧 日 

厂今诘この画面を表5しむい粒 


OKCO) 


使用期限を過ぎると、ウイルス定義ファイルが更新されないため、最新のウイルスからパソ 
コンを守ることができません。 

更新サービス（有料）を申し込んで、ウイルス対策をすることをお勸めします。 
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更新サービスについては、义（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュ 
アル」一「4.セキュリティ対策」一「インターネット/ネットワ^ー クのセキュリティ対策」 
一「ウイルス/ワーム対策 (Norton AntiVirus ) 」一 「 「Norton AntiVimsJ を使うときの注意」 
の「初期設定終了から90日が経過した場合」をご覧ください。 

■ユーザーサポートについて 

ュ' ーザ^ーサポ^ー トを受けるには、シマンテックのホ^ー ムべ ー ジでュ’ ーザ^一登録し、カスタマ 
の を取得する必要があります。 

ュ ーザ'一登録日から90日間は、無料でュ'ーザ'ーサポ^ー トが受けられます。 

90日後は、有償サポートチケットを購入すると、ューザーサポートが受けられます。 
ューザー登録とューザーサポートについては、义（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見るマニュアル」一「4.セキュリティ対策」一「インターネット/ネットワークの 
セキュリティ対策」 一 「ウイノ レス/ ワーム対策 (Norton AntiVirus ) 」 一 「 「Norton AntiVimsJ 
を使うときの注意」の「初期設定終了から90日が経過した場合」をご覧ください。 

■「Norton Antivirus 」 の使い方についてはマニュアルをご覧ください 

「 NortonAntiVims 」 のマニュアルは、次の手順でご覧ください。 

1 「スタート」ボタンー r ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

2 「名前」に半角英数で次のように入力し、 roKj をクリックします。 

c ：¥ pifmae ¥ NAV ¥ NV 012005. pdf 

て-数字の「0 (ゼロ）」 

-英字の「0 (オー）」 


P POINT 

文字入力が苦手な方は、クリック操作でもマニュアルを参照できます 

文字を入力する代わりに、マイコンピュータを使って、ファイルをクリックして起動するこ 
ともできます。 

1. 「スタート」ボタンー「マイコンピュータ」の順にクリックし、マイコンピュータを表 
示します。 

2. 「ローカルディスク （ C :)」 をクリックします。 

3. 「Pifmae」 フォルダをクリックします。 

4. 「Nav」 フォルダをクリックします。 

5. 「NV01 2005」をクリックします。 


r @ ゾニュ ー 」からもマニュアルを参照できます 

「@メニュ ー 」からマニュアルを参照する方法については、「パソコンでやってみたいことを 
「@メニュー」で調べる」の手順4 (••► P .65) の POINT をご覧ください。 

PDF お式のマニュアルの見かたがわからないときは 

rNorton AntiVimsJ のマニュアルは PDF 形式で作成されています。 

PDF 形式のマニュアルの見かたについては、 「PDF 形式のマニュアルの見かた」 （ ••►P.88) 
をご覧ください。 


ウイルスや不正アクセスからパソコンを守る 









■「Norton Antivirus 」 を削除（アンインス!ル）するときは 

「Norton AntiVims 」 を削除中は、ファイアウォールが無劾の状態になり、一時的にパソコン 
にセキュリティ対策がされていない危険な状態になります。 

「Norton AntiVims 」 を削除するときは、必ず次の手順に従ってください。 

1モジュラーケーブルや LAN ケーブルを抜く、またはワイヤレス LAN をオフに 
するなどして、インターネット接続ができない状態にします。 

2 「Norton Antivirus」 を削除します。 

「Norton Anti Vims 」 を削除後は、自動的に 「 Windows ファイアウォール」が有劾になります。 

3モジュラーケーブルや LAN ケーブルを接続し直す、またはワイヤレス LAN を 
オンにします。 

■ お問い合わせ先 

「 NortonAntiVims 」 については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。お問い合 
わせ窓口については、0『サポート&サービスのご案内』一「ソフトウェアについて困った 
ときは」一「ソフトウェアのお問い合わせ先一覧」をご覧ください。 


このパソコンの七キュリテイ設定 


このパソコンのご購入時のセキュリティ設定、および0『パソコンの準備』で 「Norton 
AntiVimsJ の初期設定をした後の設定は次のとおりです。 


項目 

ご購入時 

「Norton AntiVims 」 初期設定後 

Windows ファイアウォール 

有劾 

無効 

Norton Anti Vims 

未設定 

有効 

Norton Internet Worm Protection 

無効 

有劾 

添付ファイルの表示/保存 

メールソフトにより一部無効 

メールソフトにより一部無効 

メールのプレビュー機能 

有劾 

有劾 

HTML メールの表示 

メールソフトにより一部無効 

メールソフトにより一部無効 


■「 LiveUpdate 」 で設定されるソフトウェア 

「Norton AntiVims 」 の初期設定後に 「 LiveUpdate 」 を実行すると、このパソコンに添付のソ 
フトウェアの機能は制限なくお使いになれるようになります。 

「 LiveUpdate 」 で設定されるソフトウェアは次のとおりです。 


パス 

ファイル名（ソフトウエア） 

C ： ¥WIND0WS¥system32¥usmt¥migwiz.exe 

PC 乗換ガイド 

C：¥Program Fi1es¥Fujitsu¥Nrs¥WizardHTML.exe 

@映像館 

C：¥Program Files¥Fujitsu¥AtCtrl¥AtController.exe 

@コントローラ 

C：¥Program Fi1es¥Fujitsu¥AtCtr1¥AtCtr1 Station, exe 

@コントローラ 

C：¥Program Fi 1 es¥FM 手帳 ¥F_jpim_pr. exe 

FM 手帳 

C：¥Program Files¥Fujitsu¥PowerUti1ity¥remote¥PUTLRADM.exe 

PowerUtility - リモート管理機能 

C：¥Program Files¥IBM Homepage Builder V8 Light¥bin¥hpbpage.exe 

ホームページ.ビルダー [注 1] 

C：¥Program Files¥IBM Homepage Builder V8 Light¥bin¥sxferd.exe 

ホームページ.ビルダー [注り 
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パス 

ファイル名（ソフトウエア） 

C：¥Program FiIes¥Panasonic¥MediaStage SE¥CNSBBMonitor.exe 

MediaStage [ 注 2] 

C：¥Program FiIes¥Fujitsu¥MyMedia¥MyMedia¥MyMedia.exe 

MyMedia [' 注 3] 

C：¥Program FiIes¥Fujitsu¥MyMedia¥MyMedia Server Tool¥FMVSTtool.exe 

MyMedia [ を 3] 

C:¥Program Files¥Justsystem¥BeatJam Music Server¥BeatJamHttpService. exe 

Beat Jam Music Server [注リ 

C：¥Program Files¥Justsystem¥BeatJam Music Server¥BeatJamUPnPService. exe 

Beat Jam Music Server [ 注 3] 

C：¥Program Files¥Justsystem¥BeatJam Music Server¥svrmgr. exe 

Beat Jam Music Server [ 注 3] 

C：¥Program Files¥Justsystem¥BeatJam Network Player¥NetBJ. exe 

Beat Jam Network Player [注リ 

C：¥Program Files¥Justsystem¥BeatJam Network Player¥bjncreg.exe 

Beat Jam Network Player [注リ 


を 1 : FMV-BIBLO LOOX を除く 

を2: TV チューナー搭載機種のみ （ FMV - DESKPOWERCE 55 K 7/ C を除く） 
を3 : FMV-DESKPOWER CE 55 K 7 /C を除く 


■「七キュリティ警告」ウィンドウが'表示されたら 



rrUveUpdateJ で設定されるソフトウェア」 （••► P .54) の表にあるファイル名（ソフトウェ 
ア）については、セキュリティ上の問題はありませんので、「許可」を選択し、 roKj をク 
リックして、先に進んでください。 

■ソフトウエアの機能が制限されたら 

「Norton Internet Worm Protection 」 の設定によっては、ソフトウェアの機能が制限されます。 
ソフトウェアの機能が制限されたときは、义（サービスアシスタント）のトップ画面一「画 
面で見るマニュアル」一「4 .セキュリティ対策」一「インタ^ーネット/ネットワ^ー クのセ 
キュリティ対策」一「ウイルス/ワーム対策 (Norton AntiVims ) 」一 「 「Norton Internet Worm 
Protection 」 機能について」の 「 「Norton Internet Worm Protection 」 の設定を確認/変更する」 
をご覧になり、設定を確認してください。 


ウイルスや不正アクセスからパソコンを守る 






















Memo 
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第 4 章 

FMV のおすすめ巧用法 

FMV に搭載されている多彩なソフトウてアの楽しみ方や 、 FMV 
をさらに活用する方法を紹介します。 


1リモコンひとつで映像■音楽を楽しむ . 58 

[DESKPOWER CE55K7/C を除く】 

2写真入り年賀状を作る . 61 

3映像や写真を取り込んで編集-加工する . 62 

4多彩なソフトウェアで楽しむ . 64 

5 FMV を最新の状態にする . 70 









1_ リモコンひとつで映像•音楽を楽しむ 


【DESKPOWER CE 55 K 7 /C を除く】 

「MyMedia」 は映像や音楽を、リモコンで操作できるソフトウェアです。リモコンが 
添付されていない機種の場合、キーボードやマウスでも楽しむことができます。 


fMyMediaJ について 


「 MyMedia 」 を使うと、ビデオカメラで録画した映像、デジタルカメラの画像、音楽データ 
などを手軽に再生できます。 




パソコンに 取り込んだ曲を アーティス ト名や アルバ 
厶名から選んで再生できます。 

パソコンに 取り込んだ静止画データを表示します。 

録画したビデオカメラの映像や録画したテレビ番組 
などを再生します。 


『「TVfunSTUDIO」 を起動させ、テレビを見られます 
j (TV チューナー搭載機種のみ）。 





(この画面は、機種や状況により異なります) 


「WinDVD」 を起動させ、 DVD ソフトを再生します。 

クリックすると、次のメニューが表示されます。 
メディアサーバー ■■ ■接続されているパソコンを指 
定してコンテンツを選びます。 

設定--•画面のデザインや音声などの設定をします。 


ネットワークにも対応しているので、家中のパソコンに保存してあるデータをリモコンひと 
つで再生できます。 



例えば、自分のパソコンに取り込んだデジタルビデオカメラの映像を他のパソコンで再生できたり、他のパソ 
コンに取り込まれたデジタルカメラの画像や音楽などを、リモコンひとつで自分のパソコンで再生できます。 
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rMvMediaJ の画面デザインを変更する 

「 MyMedia 」 の画面は次の3種類の中から選ぶことができます。 

■スタンダード ■スケッチブック ■モノ！ン 


変更方法 


r 設定 J 一「画面デザイン J の順にクリックし、お好みのデザインを選択 
します。 






「 MyMediaJ で化のパソコンのデータを楽しむ 

家庭内で複数のパソコンをネットワーク接続すれば、簡単な設定をするだけで、お互いに音 
楽や写真、動画を楽しむことができます。 

設定の流れ 

ネットワ—クに接続する 

化のパソコンに 「 MyMedia 」 をインストールする 

他のパソコンにも 「 MyMedia 」 と 「MyMedia Server Tool 」 をインスト ’ ールすれば、デ'ータを 
お互いに楽しむことができます。 

FMyMediaJ サ-パ-を設定する 

公開したいデータを設定し、どのパソコンに閲覧を許可するかを設定します。 


化のパソコンのデータを楽しむ 



リモコンひとつで映像-音楽を楽しむ 
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fMyMediaJ の使い方をなりたいときは 


ネットワークに接続するホ法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見るマニュアル」一「7 ノくソコン本体の取り扱い」一 「 LAN 」 一 「 LAN を使う」 
をご覧ください。 

FMyMediaJ の各種設定については、「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 
「 MyMedia 」 一 「 MyMedia マニュアル」をご覧ください。 

FMyMediaJ の使いホについては、义（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で 
見るマニュアル」一「5.楽しさにがる FMV 」 一 「 CD / DVD で楽しむ」一「映像や音楽を 
再生する」をご覧ください。 

接続する機器によっては認証にパソコンの MAC アドレスを使用する場合があります。こ 
のパソコンの mac アドレスは、 「 MyMedia 」 のトップメニューで「設定」を選択すると 
表示されます。 
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2 写真乂リ年賀状を作る 

デジタルカメラで撮影した写真をパソコンに取り込み、このパソコンに添付のはが 
き編集ソフトを使って、オリジナルの写真入り年賀状が作れます。 


写真入り年賀状を作る 


■写真を取り込む 

このパソコンと デジタルカメラを専用ケーブルでつないだり、 このパソコンの SD カード/ 
メモリーステイツクスロツトにメモリーカードをセツトして写真を取り込めます。 

■写真を補正する 

「@映像館」を使って、取り込んだ写真の補正ができます。 


■年賀状を作る 

「筆ぐるめ」を使って、年賀状を作成します。 



■写真入り年賀状を印刷する 

作成した年賀状を印刷します。 


写真入り年賀状を作る操作を知りたいときは 


g (サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一「5.楽しさにが 
る FMV 」 ^「年賀状を作ろう」一「写真入り年賀状を作る」をご覧ください。 



写真入り年賀状を作る 
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3 映像や写真を巧リ込んで編集•加工 
する 


FMV ならデジタルビデオカメラで録画した映像やデジタルカメラで撮影した写真 
を簡単にパソコンに取り込むことができます。 

取り込んだ映像や写真を編集することもできるので、映像や写真を並び替えるのも 
自由自在です。 


映像を取り込んで編集-加工-保存する 


[DESKPOWER CE 55 K 7 /C を除く】 


■映像を巧り込む 

この パソコンに 添付の 「MotionDV STUDIO 」 を 使えば、 パソコンとデジタルビデオカメラ 
をつなぐだけで、簡単に映像を取り込めます。 

■映像を編集•加工する 

「MotionDV STUDIO 」 を使えば、取り込んだ画像を自由に編集できます。 

余分なシーンをカットしたり、映像を並べ替えたり、録画したテレビ番組を編集して作品に 
まとめることもできます。 

■映像を保存する 

大切な映像は DVD に保存すれば画像が劣化することがないので安んです。 


映像を取り込んで編集-加工する操作を知りたいときは 

ホ（サービスアシスタント） の トップ画面一「画面で見る マニュアル」 一「5.楽しさにが 
る FMV 」 一 「 CD / DVD で楽しむ」一「デジタルビデオを DVD に保存する」をご覧ください。 
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写真を取り込んで編集-保存する 


■写真を巧り込む 

このパソコンと デジタルカメラを専用ケーブルでつないだり、 このパソコンの SD カード/ 
メモリーステイツクスロツトにメモリーカードをセツトして写真を取り込めます。 

■写真の スライ ド シヨー を作成する 

このパソコンに添付の「@映像館」を使えば、取り込んだ写真でスライドショー（写真を順 
番に自動表示すること）を作成できます。 BGM やいろいろな効果をつけて写真を楽しむこ 
ともできます。 

■スライド シヨー を保存する 

作成したスライドショーは DVD に保存しておけば安んです。 


写真を取り込んで編集-保存する操作を知りたいときは 

ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る マニュアル」 一「5.楽しさにが 
る FMV 」 一「デジタル写真を使っていろいろ楽しむ」一「写真をスライドショーにする」を 
ご覧ください。 



映像や写真を取り込んで編集-加工する 




















4 多彩なソフトウェアで楽しむ 


このパソコンにはさまざまなソフトウェアが用意されています。 

ここでは、利用目的からソフトウェアを探す方まや「スタート」メニューに登録さ 
れていないソフトウエアの使い方について紹介します。 


P POINT 

添付されているソフトウエアについて 

このパソコンに添付されているすべてのソフトウェアの一覧は、 t (サービスアシスタント）のトップ画面 
一「画面で見るマニュアル」一「9.添付ソフトウェアー覧（読み別）」（または「10.添付ソフトウェアー覧 
(カテゴリ別）」）をご覧ください。 


パソコンでやってみたいことを「@ メニュー」で調べる 


FMV でやりたいことが決まっているけど、どのソフトウェアを使えばよいのかわからない。 
そんな時は「@ メニュー」を使って、目的からソフトウェアを選びましょう。 

1 「@イニユ ー 」を起動します。起動方法は機種により異なります。 

■ DESKPOWER の場合 

キーボードの「メニュー」ボタンを押す。 

■ BIBLO NB. MG シリーズの場合 

ワンタッチボタンを 「 Application 」 モ^ードにして 「 B 」 ボタンを押す。 

■ BIBLO NX、LOOX シリーズの場合 

画面にあるをクリックする。 

■全機種共通 

「スタート」ボタンー「@ メニュー」の順にクリックする。 


7, 上部の「目的でさがす」をクリックし、やってみたいことのジャンルを選 
びます。 

@メニューの B •走—ヘルプ—最小化—巧にる—1 



^ンた-ネット 

ゾール 
'居巧書•义書作ぶ 
«巧巧•ま用 
ぶ 音楽•音声 
白函像•か像•写真 
「 d テレビ 


公 か 

1 この y フトを巧う 



こ'なかんたんガイ K 1 


\!! 


面面の巧示にがつて入力しでいくだけで、 
en れ y に入金できます。インターネット巧«や 
メールの巧をも自苗!でできます。すでに会黃 
の方も、ここから接巧ををでをまず。 


もっと知 yfc い 

S 巧巧を見る 

、な^-も北!!は:ん> 

占:]^4マニュアルをちる 


装新;腊滿庙]。弓 'P 
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3 


やってみたいことを選びます。 

，目的てさ# t \ 人ゴ陽心^^ 



4 「このソフトを使う」をクリックすると、ソフトウェアが起動します。 

— ♦ 、 ， — が三ュ-の•左ーヘルプ —ft ルにる^ 

的で さ 六 



P POINT 

ソフトウェアについてもっと知りたいときは 

次のボタンをクリックして〈ださい。 

- I 0かんたん为イド I 

「かんたんガイド」をクリックすると、いろいろなソフトウェアを使ってできることが紹介されています。 
難しいと思われがちな操作が、手順どおりに進んでいけば簡単にできる方法が紹介されています。 

. 准 概要をちる 

「概要を見る」をクリックすると、ソフトウェアに関する説明を見ることができます。 


を @ ぶが-ル ご^回図 


I @お大ツール 

画面に表示される文字やアイコン、マウスポインタなどの大きさを拡大するソフトウェア.です。掘:大1、 
拡大2、拡大3仁3種類のサイブがあり、ポタン揉作ひとつで、見やすい大きさに変えることができま 
す。ま/■こ、にかI】キーを巧すと、見失し、がちなマウスボインタの位置を強調表示することができます。 


r 画面例 

ボタンをクリックするだけの簡単操作 




多彩なソフトウエアで楽しむ 



















































































































-特長…ソフトウェアの特長が紹介されています。 

-ミ舌用例…そのソフトウェアを使ってできることが紹介されています。 

-画面例…起動したときの画面や、そのソフトウェアで作成した作品例などが紹介されています。 

-起動…ソフトウてアの起動方法が説明されています。 

-使い方…ソフトウェアの使い方がわからないときなどに使う、マニュアルや「ヘルプ」の表示方法を説 
明しています。 [ミ主] 

-問い合わせ先…そのソフトウェアに関するお問い合わせ先が紹介されています。 

会社名をクリックするとお問い合わせ先が表示されます。 

■ g をマニュアルをちる 

「マニュアルを見る」をクリックすると、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを見ることができます。 [を] 
公になって いるときは、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを見ることができません。 

を：「画面で見るマニュアル」からソフトウェアのマニュアルを表示すると、画面に真っ白なウィンドウが表示されることがあり 
ます。 

この場合は、「初めて PDF 形式のマニュアルを表示するとき」 （••► P .87) をご覧になり、マニュアルを表示して〈ださい。 
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離難て「赢お f 豁編蟲プ□グラム J 


ご購入時に「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」に登録されているソフトウェアな 
外にも、このパソコンにはソフトウェアが添付されています。 

ここでは、「スタート」ボタンに登録されていないソフトウェアを使うホ法について紹介し 
ます。 

添付のソフトウェアの種類 

ソフトウェアには次のものがあります。 

-あらかじめインストールされているもの 
■ 「@ メニュ ' 一 」 からインスト ' ールするもの 

(BIBLOLOOX シリーズをお使いのホ、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選 
択したホを除く） 

-「アプリケーションディスク」からインストールするもの 
-ディスクをセットして使うもの 

「@ メニュー 」 からインストールするもの、「アプリケ^ー ションディスク」からインストール 
するもの、およびディスクをセットして使うものは、ご購入時に「スタート」ボタンー「す 
ベてのプログラム」に登録されていません。次のホ法でソフトウェアをお使いになってくだ 
さい。 

どのソフトウェアをどの起動ホ法で使うかについては、 t (サービスアシスタント）の 
トップ画面一「画面で見るマニュアル」一「9.添付ソフトウェアー覧（読み別）」からソフ 
トウ卫アの紹介をご覧ください。 

r @ ゾニユー」からインス!ルして使う 

「@メニュー」に表示されているアイコンが面!」になっているソフトウェアは、一度「@メ 
ニュー」から起動すれば、パソコンにインストールされ、「スタ^ー ト」ボタンー「すベての 
プログラム」メニューからでも起動できるようになります。また、「@メニュー」上のアイ 
コンも、それぞれのソフトウェアのものに変わります。 

「@ メニュ ' 一 」 からインスト ' ールするソフトウェアには次のものがあります（機種により異 
なります)。 

- FM 手帳 
-は一ときやんばす 
-音声メモ 
-@キヤ プチ ヤ 
-ひらがなナビィ forFMV 
■ i - フイルター PE 


BIBLOLOOX シリーズをお使いのホ、カスタムメイドモデルでスタンダードセツトを選択 
したホは、「@ メニュ^一」からインスト^ールするソフトウエアはありません。「「アプリケ^一 
ションディスク」からインストールする」 （••► R 69) をご覧になり、「アプリケーション 
ディスク」からインストールしてください。 


多彩なソフトウエアで楽しむ 






■(例）初めて 「 FM 手帳」を起動する場合 

ご購入時の状態では、「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」メニューに 「 FM 手帳」 
はありません。 


i ジ E メール 

追 巧書-•义研ぶ 


屈 


3 


ぶ音窠■音声 
白函巧•か像•写真 ’ 
6テレビ _I 

如 D — —I 

M ゲー ム•学ち I 
<まむ•サポー!^_； 

ホー ムネットワーク I 
%パソコンの投定 ' 
サインアップ ' 
0お巧に入 y 1 

[ 0かんたんガイド I 


g 魚或^:础8叫 


ニュー」を起動します。 


2 上部の「名前でさがす」をクリックし、「趣巧-実用」をクリックします。 

グ ， - - - @メニューの&ミヘルプ-•小化-。じる j 

名前-ザす^溶)こ巧过 j 


3 些 | J ( FM 手帳）をクリックします。 

次のメッセージが表示され、 「 FM 手帳」が起動します。メッセージに従って、パソコンを 
再起動してください。 


起動する準なをしています。 

I I 9ぇ 

• EX 上の操作で、「@ メニュー」の 「 FM 手帳」のアイコンが四 I に変わり、「スタート」ボタ 
ンー「すべてのプログラム」に 「 FM 手帳」が登録されます。 

このように、一度「@ メニュー」で起動したソフトウェアは「スタ^ー ト」ボタンー「すベて 
のプログラム」メニューに追加され、「@ メニュー」が外からでも起動できるようになります。 

P POINT 

鸟^になっているソフトウエアを削除するには 

「@メニュー」内のアイコンが查||になっているソフトウェアは、ご購入時の状態ではハードディスクの中に 
圧縮データが保存されています。これらのソフトウェアは「@メニュー」からの初回起動時に自動的にイン 
ストールされますが、ソフトウェアをインストールした後もハードディスク内の圧縮データは残ります。こ 
れらのソフトウェアを完全に削除したいときには、の^下のフォルダ内にある各ソフトウェアのフォルダも肖 IJ 
除してください。 

C：¥Pi fmae¥[ 削除したいソフトウェアのフォルダ] 

削除したいソフトウェアとフォルダ名を調べるには、「アプリケーシヨンディスク」の中にある indexcd.htm 
をご覧ください。フォルダ/ファイル名の一覧表があります。 


刻創逝^ 









H 到！！ 
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「アプリケーシヨンディスク」からインストールする 

「アプリケーシヨンディスク」からインストールするソフトウェアには次のものがあります。 
-デリポップ 

-学研パーソナル統合辞典 

このパソコンに添付の「アプリケー シヨ ンディスク」に入っているソフトウェアをパソコン 
にインストールするホ法については、 K サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で 
見るマニュアル」一「9.添付ソフトウェアー覧（読み別）」一 「 FGHIJ 」 一 「 FM かんたんイ 
ンストール」をご覧ください。 

ディスクを七ットして使う 

ディスクをセットして使うソフトウ卫アには次のものがあります（機種により異なります)。 
-広辞苑第五版 

-現代用語の基礎知識2004年版 
-学研新世紀ビジュアル百科辞典 

- Word 2003 & Excel 2003の虎の巻 

ディスクをセットして使うソフトウェアも、「@ メニュー」から使うことができます。 


■(例） r 広辞苑第五版」を使う 


「@イニュ ー 」を起動します。 


2 上部の「名前でさがす」をクリックし、「辞書•文書作成」をクリックします。 



を E メール I 

巧 お巧*•文 II 作成 ) て I 


A 巧な•実用 
J > 音ま•音声 
H 函巧•か像•写真 
テレビ 


ロト-ドバッド 

>^1ぉぃぺりノ-1 


@メニューの R ま ヘルプ—最小化- R じる J 

媛巧を〇;®] 

[1^1 Word 2003 


V ポストカードや年»がを作 
る 



巧 巧 巧巧の 基 破巧赚 


を誌が 


3 「広辞苑第五版」をクリックします。 

4 「辞書ソフトの入ったディスクを七ットしてください。ディスクを七ット 
して、しばらくすると自動的に起動します。中止するときは、[キャン七 
ル （ C )] ボタンを押してください。」という画面が表示されたら、添付の 
ディスクを CD / DVD ドライブに七ットします。 


このあとは、メッセージに従って操作してください。 


多彩なソフトウエアで楽しむ 





































5 FMV を最新の状態にする 


パソコンは常に最新の状態に整えて、快適に使いましよう。 

ここでは、 マニュアル やドライバなどを最新の状態にする「アップデートナビ」と 
Windows を最新の状態にする 「Windows UpdateJ の紹介をします。 

「アップデートナビ 」 「Windows Update 」 は、インターネットを利用するサポート機 
能です。ご利用になるには、インターネットに接続できる環境が必要です。 
インターネットに接続するための設定や方法については、ご利用のプロバイダから 
提供された マニュアルを ご覧〈ださい。 

が重要 

初めてインターネットに接続するときは必ず七キュリティ対策を巧ってください 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性（ぜいじゃくせい： 
一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと）が新たに見つかったり、悪 
質なウイルスが出現したりしている可能性があります。 

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュ 
リティ対策を行ってください。 

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、0『パソコンの準備』一「パソコンを準備する」一 
「インターネットを始めるための準備をする」一「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対 
策」をご覧ください。 


アップデートナビ 


このパソコンには、パソコンを 弊社推奨の状態に整えるための「アップデートナビ」という 
サポート機能が用意されています。 

「アップデートナビ」は、インターネットを経由して、弊社が推奨する最新情報を確認し、 
お使いのパソコンが安定して動作するお勸めの状態にすることができます。画面に表示され 
るメッセージに従って操作すると、簡単にアップデート（更新）できます。 

メッセージが表示されたら、次の手順に従って更新し、パソコンを常に最新の状態にして、 
快適に使いましょう。 

P POINT 

ブロー ドバンド環境でのご利用を推奨します 

インターネットを利用して自動で定期的に更新情報を確認するので、ブロー ドバンドの環境でお使いになる 
ことを強〈推奨します。 

推奨環境レ:1外でご利用になるとソフトウエアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を 
必要とする場合があります。 
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画面右下の通知領域に「アップデートナビ」のゾッ七ージが表示され 
たら 

自動的にインターネット上の情報をチェックし、更新情報があると、メッセージが表示され 
ます。 

1 イツ七ージが表示されたら、ホをクリックします。 



作 OINT 

「ご利用になる上でのご注意」の画面が表示されたら 

初めてアップデートナビを実行したときのみ表示されます。 

1. 内容をよくご覧になり、「承諾する」をクリックします。 

「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。 

「更新項目の確認」ウィンドウが表示されます。 



2 更新項目を確認します。必要に応じて、概要、詳細をご覧ください。 

更新したくない項目がある場合は、その項目の左にある囚をクリックして、□にします。 
通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。 

3 「更新開始」をクリックします。 



更新情報が自動的にダウンロードされ、インストールされます。 


FMV を最新の状態にする 


























4 パソコンの再起動を要求する^ッ七ージが表示された場合は、「はい」を 
クリックします。 

表示されない場合は、これで更新は完了です。 



パソコンが再起動し、更新が完了します。 

手動で「アップデートナビ」を実行する 

「アップデートナビ」で情報を更新したいときは、手動でも「アップデートナビ」を実行で 
きます。 

1 画面右下の通知領域にある磨を右クリックし、「富±通へ最新情報を確認」 
をクリックします。 

このあとの手順については、「画面右下の通知領域に「アップデートナビ」のメッセージが 
表示されたら」 (••► R 71) の手順1の POINT な降をご覧ください。 


Windows Update 


「Windows Update 」 は、 Windows を常に最新の状態に整えるためのマイクロソフト社が提供 
するサポート機能です。 

「 Windows Update 」 を実行すると、 Windows やソフトウエアなどを最新の状態に更新.修正 
できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりす 
るセキュリテイホールをなくすための対策もされます。セキュリテイ対策の 一つと しても、 
「Windows Update 」 を実行して、安んしてパソコンを使えるようにしましよう。 

「 Windows Update 」 の実行方*法については 、「 Windows Update 」 （••► R 50) をご覧ください。 
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第 5 章 

パソコンの画面で見るマニユアルを 

巧用する 

マニュアルには本で読むマニュアル外にも、パソコンの画面 
で見るマニュアルが各種あります。 

ここではパソコンの画面で見るマニュアルの見かたを紹介しま 

す。 


1パソコンの画面で見るマニュアルとは . 74 

2 「サービスアシスタント」の使い方 . 75 

3 AzbyClub ホー ムぺ ージで調べる . 84 

4 PDF 形式のマニュアルの見かた . 87 

5ヘルプを使って調べる . 90 
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1_ パソコンの画面で見るマニュアルとは 


パソコンの画面で見るマニュアルには次のものがあります。 

■サービスアシスタント 

このパソコンのハードディスクに搭載されている FMV のマニュアルです。 
rr サービスアシスタント」の使いホ」 (••► R 75) 

■ PDF 形式のマニュアル 

ファイルの形式が PDF のマニュアルです。 

Adobe Reader などのソフトウェアを使って見ることができます。 

ソフトウ卫アの取な説明書として添付されていることがあります。 

「 PDF 形式のマニュアルの見かた」 （••► P .88) 

■ヘルプ 

ソフトウェアの使いホなどが書かれています。 

ほとんどのソフトウェアは、そのソフトウェアの画面から「ヘルプ」呼び出すことができま 
す。 

「ヘルプを使って調べる」 （••► P .90) 
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2 「サービスアシスタント j の使い方 

パソコンを使っていて、わからないことがあったら、「サービスアシスタント」を 
使って調べることができます。 

ここでは、「サービスアシスタント」の使い方を紹介します。 


r サービス アシスタント」とは？ 


「サービスアシスタント」とは、 マニュアルやを 種サポートツールがひとつになった統合サ 
ポートツールです。わからないことを調べたいとき、パソコンの調子が悪いときは、「サー 
ビスアシスタント」をお使いください。 


r サービスアシスタント」の起動方法 


「サービスアシスタント」はインターネットの設定がお済みでない場合でもご利用いただけ 
ます。 

1 「サービスアシスタント」を起動します。起動方法は機種により異なります。 



■ DESKPOWER の場合 

キ'ーボ'ードの「サポ'ート」ボタンを押す。 

■ BIBLO NB . MG シリーズの場合 

ワンタッチボタンを 「Application」 モ^ードにして 「A」 ボタンを押す。 

■ BIBLO NX 、 LOOX シリーズの場合 

画面にあるIをおげ5が:;をクリックする。 

■全機種共通 

「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「富±通サービスアシスタント（マニュア 
ル&サポート）」の順にクリックする。 


「サービスアシスタント」が表不されます。 

P POINT 

「サービスアシスタント」がうまく動かないときは 

「サービスアシスタントがうま〈動かない」 （••► P .155) をご覧くださし、。 


「サービスアシスタント」の使い方 
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r サービスアシスタント」の画面 



① 


’⑦ 


② 

③ 

④ 


’⑨ 


⑨ 


⑤ 


圆 


① 画面で見るマニュアル 

FMV の基本操作からトラブルシューティングまで、 FMV に関する様々な情報を紹介してい 
ます。 

使いホについては、「「画面で見るマニュアル」の使いホ」 （••► P .77) をご覧ください。 

② パソコン入門 

パソコンの基本操作や文字の入力のしかたなどを説明しています。 

③ セキュリティ入門 

パソコンやインターネットを安全で快適に使うために知っていただきたい、ウイルスやセ 
キュリティの基礎について説明しています。 

④ 用語集 

パソコンの用語を説明しています。 

⑤ インターネットのサポート情報 

インターネットに接続して、最新の Q & A 事例や各種サポート情報をご覧いただけます。 

⑥ ハードウ卫アの診断 

故障かな？と思ったときに、故障を診断するプログラムを使った診断を行うことができま 
す。 

⑦ 富±通のサポートご紹介 

FMV に関するサポート&サービスをご紹介しています。 

⑧ ソフトウ X アのお問い合わせ先一覧 

ソフトウ卫アの操作方法などに関するお問い合わせ先の電話番号、ホームページアドレスな 
どを確認できます。 

⑨ パソコンの情報 

保証開始日やパソコン本体の型名を確認できます。サポートご利用時などにご活用くださ 

レ、。 
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r 画面で見るマニュアル」の使い方 



サービスアシスタントのトップ画面で「画面で見るマニュアル」をクリッ 
クします。 

「画面で見るマニュアル」が表示されます。 


目次 — 
「目次の使い方」 
( ••►P.77) 


検索 - 

「検索の使い方」 
( ••►P.78) 


索引 - 

「索引の使い方」 
( ••►P.78) 



ナビ7—シヨン領域 - 

「ナビゲーシヨン領域と基本操作」 （••►P.79) 


目次の使い方 



「目次」をクリックしま 
す。 

クリックすると、その 
下の階層の目次が表示 
されます。 

タイトルの上にマウス 
ポインタをのせると夕 
イトル全体が表示され 
ます。 

-クリックすると、画面 
右側にマニュアルの 
ぺージが表示されま 
す。 


「サービスアシスタント」の使い方 























































検索の使い方 


か阿け/、ードディスクを巧镜す_ ，1， 

ターミナルア巧プタ （TA) を巧続する3 
スキヤナを巧椅する - 

プリシタを巧情する 

各部のち称と做き。か: D 本な怖V 


3. タイトルをクリックしてください 


USB 

US 时巧 
USB 碟器 

lamH 

USB テシ キー 


I USB 機器を接なする 


♦ぶすわ黄みがない ♦ 

色 「周巧ち!おを取り付ける前に J 


♦このページの巧を ♦ 

田 r お要なものを用意する J 

田 [USB 巧おを接結する J 
田 [USB 巧おを取り外す J 


このページの先頭に戻る 


必要なものを用意する 

- USB おお 


で万 E : コィ〜; 7 夕に摄 ホ远 D し督つ碼巧 L す。 ぶの む'了 t ) ん)口、恥り 

ます。お使いにむる目0勺に応じてご用意ください。 

-携帯電話 /PHS I 

. 早、、：;々 II. わV气 I 


を^るマニュ雨てな昏で閥网 



が 


画面で見る7ニュアル 


侯絹粗鋼 M 験轉 


IBilb 


班を離錠爲您任,、 


r ぞ^^げ^* 2 ^ 

[[|胃 巧碟器 


彈） 


巧機巧を咖付ける抑:— r 

デジタルカタラの画巧を印のをむ i 
をがのる称と紙き：バ y コン本巧ち 3 i 
BIOS がま示するタッたージー段 I 
FMV 活巧ガイド（紙の7ニュアル） j 
パ y コンの準楠（化のマニュアル） 

ま協 D バリ: D を LAN でつねごう 
ネットワーウについて 
雀を力碟おをほう 
デジタルピデオカゴラを巧続する 
Windows XP の r リ モー トデスク トッ ブ 
インターネットのを礎か哉 
ホファイバー< FTTH) (イシターネット 
ケーブルテレピ <CATV)< インター本； 
ADSL (イシタ-ネタト巧撤 
巧を巧話 -PHSC インターネット巧お 
巧を巧話 • PHS (設定おを/確 i ミ 
ホファイパーび TTHK 巧数おから づ 
ケーブルテレピ (CATVK 巧数をが 
ADSU 巧数をからインターネット诘 ぶ 


メモリーカードを使う 


,! 《、けノアけ cn 神1 1— ナ1— k. わ J ■バぶ PI I. 


称して、メモリーカードと呼んでいます。 

ここでは、このィのコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、 
メモリーカードのたット方法、わよぴ取り出し方法につし、て説巧して 
います。 

♦おすお読みください ♦ 

〇 「周ぶ巧おを取り付ける前に J 


づのの巧 ♦ 


田 r 巧えるメモリーわード J 
田 r メモリーカードをセットする J 

田 r メモリーカードを取り出す J 


このべージの先頭に戻る 


I 使えるメモリーカード 


-「 検索」をクリックします。 

- 検索したい言葉や文章を入力します。 

- 検索したい言葉や文章を入力したら、 
「検索」をクリックします。 


- 検索結まが表示されます。知りたい夕 
イトルをクリックすると、画面右側に 
マニュアルの ぺ ー ジが表示されます。 


索引の使い方 


-「索引」をクリックします。 


- 調べたい言葉の頭文字をクリックし 
ます。 


•表示されたリストの中から調べたい 
言葉をクリックします。 


- 表示されたタイトルの一覧から見たい 
タイトルをクリックします。 


■ 画面右側にマニュアルのぺージが表示 

されます。 
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ナビゲーシヨン領域と基本操作 


それぞれのボタンを押したときにできることは、次のとおりです。 

①②③④⑤⑥ ⑦ ⑨ ⑨ ⑩ 



① トップ 

サービスアシスタントの トップ画面（起動直後の画面）に戻ります。 

② 戻る 

ひとつ前に表示したページに戻ります。 

③ 進む 

「戻る」で前のページに戻ったとき、ひとつ後のページに進みます。 

④ 印刷 

表示されているぺ^ージを印刷します。 

⑤ しおり 

表示されているページを後でもう1度見たいときは、「しおり」に登録しておくと便利です。 

⑥ 文字サイズ 

表示する文字のサイズを変更します。最大、大、中、小、最小の中から、文字サイズを選びます。 

⑦ パソコン入門 

レくソコン入門」を表示します。 

⑧ セキュリティ入門 

「セキュリティ入門」を表示します。 

⑨ 用語集 

「用語集」を表示します。 

⑩ インターネットのサポート情報 

知りたい情報が「画面で見るマニュアル」で見つからなかったときに、インターネットで最 
新の Q & A 事例を検索したり、を種サポート情報を見ることができます。 


「サービスアシスタント」の使い方 




r 画面で見るマニュアル」で調べる 


ここでは例として、マニュアルを表示しながらパソコンを操作するホ法や、ソフトウェアの 
ヘルプを起動して使いホを調べるホ法を説明します。 

例：「画面で見るマニュアル」で手順を見ながら「アルバ厶風のホー厶 
ぺージを作る」の操作をする 

「画面で見るマニュアル」を表示し、読みながら、実際に操作を進めることができます。ウイ 
ンドウは、複数表示したまま操作できます。 


1 「サービスアシスタント」を起動します。 

「「サービスアシスタント」の起動方法」 （••► P ；75) 



ス 「6 •インターネット—ル」一「自分のホームぺージを作る」一「アル 
バム風のホームぺージを作る」の順にクリックします。 



手順を説明したマニュアルのページが表不されます。 
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4 rr @ FTPj の設定」の手順に従ってニュー」を表示します。 



く マニユアルのぺージが表示できるように大きさや位置を変更します。 

例を紹介しますので、お好みの方法で操作してください。 

■画面の位置を変更する 

ここでは、画面の位置を変更してマニュアルを表示します。 

「@メニュー」の上部をポイントしてドラッグします。 

「@ メニュー」の 下部は隠れていても操作できますので、 マニュアルの ページと重ならない 
ように、できるだけ右下までドラッグします。 

「画面で見るマニュアル」の上部をポイントして、左上にドラッグします。 




■画面の大きさを変更する 

ここでは マニュアルの ページを縦に大きく表示して、手順がすべて見られるようにします。 
画面の下の線をポイントし、マウスポインタがおから\の形に変わったら、下ホ向にド 
ラッグします。 



上下左右斜めいずれかの線をポイントしてドラッグすると、画面をお好みの大きさに変更できます。 
線をポイントしてもマウスポインタのおが変わらないときは、その画面の大きさは変更できません。 


「サービスアシスタント」の使い方 














































































■見たい画面を前面に表示する 

ここでは画面の大きさや位置は変更しないで、見たい画面を前面に表示して操作します。 
タスクバーのボタンをクリックすると、後ろの画面を前面に表示できます。 



マニュアルの ページを見たいときにクリックすると、 
マニュアルの ページが前面に表示されます。 



例： 「 FM かんたんバックアップ」のヘルプを起動して使い方を調べる 

パソコンにはさまざまなソフトウェアが入っています。ほとんどのソフトウェアには「ヘル 
プ」と呼ばれる取扱説明書があり、そのソフトウ卫アに関する情報や、詳しい使いホなどが 
紹介されています。「画面で見るマニュアル」では、ソフトウェアのヘルプの起動ホ法を調 
ベることができます。 

1 「サービスアシスタント」を起動します。 

rr サービスアシスタント」の起動ホ法」 （••► P .75) 
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3 「添付ソフトウエアー覧（読み別)」一 「 FGHIJ 」 一 rPM かんたんバック 
アップ」の順にクリックします。 

画面右側にソフトウ卫アに関する詳しい説明が表示されます。 



4 「使い方」に記載されている方法で、 「 FM かんたんバックアップ」のヘルプを 
起動します。 

「 FM かんたんバックアップ」のヘルプには、データの保存や保存したデータを復元する操 
作手順などが詳しく説明されています 
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がまモ房る送む印刷 
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虹…かんたん!わクアッブヘルブスタ、 

♦ FM かんたん,わクアッブ入門 
也 FM かんたんバックアッブの㈱が 

n -. .づ細 


手順3の画面を下にスクロールすると、「使い方」があります。 


FM かんたんバックアッブ< 

な巧べージ 
ほ元べ一う 
祝台ダイつ 


3巧化ダイアロヴ 
3搞まダイアロヴ 
3巧目の働 D 〈漏案)ダイアログ 
CD/DVD へのコビーダイアログ 
3巧巧を件;旨走ダイアログ 


rnmasuk 


これから巧うイ乍業を速巧しまず。 
^ンから実斤ずる作豁選巧し。 


「サービスアシスタント」の使い方 





























































































3 AzbyClub ホー ムぺ ージで 調べる 


AzbyClub ホームぺージは、 FMV をより楽しく、より便利に活用するための FMV 活 
用サイトです。 

お客様がお持ちのパソコンに関するサポート情報、お客様からのお問い合わせ情報 
を掲載した Q&A 事例検索のほか、 FMV を楽しむための一歩進んだ使い方、お得な 
キャンペーン情報やイベント情報など、便利で役に立つ情報が満載です。 

会員専用ページをご利用になるには、ユーザー登録時に発行されるユーザー登録番 
号とパスワードが必要です。 

ューザー登録については、。『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。 


AzbyClub ホームぺージを表示する 


パソコンをインターネットに接続する環境が整っていない場合は、ご利用のプロバイダから 
提供されたマニュアルをご覧になり、インターネットの設定を済ませてからご利用ください。 


が重要 

初めてインターネットに接続するときは必ず七キュリティ対策を巧ってください 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただ〈までの間にも、セキュリティの脆弱性（ぜいじゃくせい： 
一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと）が新たに見つかったり、悪 
質なウイルスが出現したりしている可能性があります。 

初めてインターネットに接続するときは、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュ 
リティ対策を行って〈ださい。 

最新の状態にする手順などセキュリティ対策については、 D 『パソコンの準備』一「パソコンを準備する」一 
「インターネットを始めるための準備をする」一「初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対 
策」をご覧ください。 


1 rinternet Explorer 」 を起動しているときに、 fAzbyClub ボタン」をク 
リックします。 


ファイルの漏実た）ま示がお莉こ入口曲ツ叫レのヘルブお） 

公民る • ^ - 囚园め >3抬まをわ历ユ〇 宿 > を な因 • 


''み'进 



AzbyClub ツールバー 
AzbyClub ツールバーについて 
は、巧『サポート么サービスの 
ご案内』 一 「FMV ューザーズク 
ラブ AzbyClub で提供するサー 
ビス」 一 「 AzbyClub 会員のため 
のサポートんサービス」一 
「AzbyClub ツールバー」をご覧 
ください。 
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► ユーザーを錄巧巧 ► メールマガジンの巧定 ► わか Club ポイント►ログアウト 


口お着情報 

ホームページのけ成•公閒ちできる! 


国お! 

図■►画 


FMV ステ - 
、うと、むす j 


シヨンで作るホームネットワーク 


ホームネットワークといろと、むすかしそうでなかなか挑戦でぎないとわ考えのでををいかもしれません。そ 
こで 「 FMV ステーション J をほって、ホームネットワークを巧築するでぶから、手控にホームページを作成•公 
閒 r るちぶまでご紀かします。 t *■— —’一一 . 一 — — _ — 


I r 必要は発巧の母 J 困った時こそチャンス ' 


‘ 。巧帝電話をイ吏ってホームべーゾを公開するでぶもがえます。 [ 1 ちしくをる ] 


■読みちがわからない漢字を入力するワヴ 


聞には情れそうにないので緑画しておきたいのですび、注 
• は修理中です。こんなときはどうすればいいでしょう？ [n 


岡 


るおや化るをま宇で害きたいけれど、読み方がわから 
なくて入力できない！そんなとき、キ害き义宇や秘国 
数、 SP 首から巧して入力する方まをご紹介。辟じちる1 


OAzbyCkib サ仆巧回 
OQ&A 事附巧菊司 
@インターネットを巧回 

powered byGo か 



AzbyClub ホームページが表不されます。 


P POINT 


次の方法でも AzbyClub ホームぺージを表示できます 

「サービスアシスタント」から表示する 

1. 「サービスアシスタント」を起動します。 

「「サービスアシスタント」の起動方法」 （••► P .75) 

2. 「インターネットのサポート情報」一 「 AzbyClub トップぺージ」の順にクリックします。 
インターネットに接続し、 AzbyClub ホームぺージが表示されます。 

お気に入りから表示する 

「Internet Explorer 」 を起動しているときに、次の操作をします。 

1. 「お気に入り」をクリックします。 

2. 「富±通お勧めのサイト」をクリックします。 

3. 「 FMV ミ舌用サイト [ AzbyClub ]」 をクリックします。 

乃イル(り捐 
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アドレスを直接入力して表示する 

「Internet Explorer 」 を起動しているときは、ブラウザのアドレス欄に次のアドレスを入力し 
て表示できます。 
http :// azbv . fmworld . net / 


AzbyClub ホー ムぺ ージで調べる 




























































AzbyClub ホームぺージをま用する 


AzbyClub ホ^ー ムべ ージでは、さまざまなコンテンッをご用意しています。 

ここでは、パソコンを使いこなすためにご利用いただける代表的なコンテンツを紹介します。 


r パソコンミ舌用」 

レくソコン活用」では、パソコンの最新情報、パソコンの基礎的な操作ホ法や一歩進んだ使 
いホなど、パソコンを楽しく活用できるコツが紹介されています。また、お客様どうしで情 
報交換できる掲示板やタイピング練習コーナーも常設しています。 



狂 ♦ イシタ-ネット 


r パソコン 活用」をクリック すると、「パソコン 
活用」のトップページが表示されます。 


「パソコンま用」の主な内容 

-特集（さまざまなま用法紹介) 
- FMV ソフトウエア 紹介 
- FMV でやつてみよう！ 

-初む者ガイド 
- Windows ルワザ集 
- e ラーニン グ講座紹介 
-タイピング練習 
-掲示板 

など 


「サポート」 


FMV をより安んしてご利用いただくための、サポート情報をご案内しています。 

Q & A 事例検索やドライバダウンロードなど、お客様の「困った」を解かする情報や、各種 
お問い合わせの窓口などの情報をご提供します。 



「サポート」をクリックすると、「サポート」 
のぺージが表示されます。 


「サポ ート」の 主な内容 

- Q&A 事例検索 ( Q & Anavi ) 

-ドライバダウンロード 
■メ ールサポート 
■ ウイルス/セキュリティ情報 
-電話サポート予約 
-修理サービス 
■ よくあるお問い合わせ 

など 


その他にも、 FMV を使う上で役立つ情報や、 FMV の利用が楽しく便利になる商品を購入で 
きるショッピング サービス など、数多くご紹介しています。会員限定のプレゼントキャン 
ペーンも実施しておりますので、ぜひご活用ください。 
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4 PDF ぉ式のマニュァルの見かた 

ソフトウェアのマニュアルなどには、 「 PDF 」 というファイル形式で作成されている 

ものがあります。 

「 PDF ファイル」を見るには 「Adobe Reader 」 というソフトウェアを使います。 
FMV には 「Adobe Reader 」 が用意されているので、 PDF ファイルのマニュアルを 
見ることができます。 


巧めて PDF お式のマニュアルを表示するとき 


「Internet Explorer 」 や「画面で見るマニュアル」から PDF 形式のマニュアルを表示すると、 
画面に白いウィンドウが表示されて、マニュアルが表示されないことがあります。 

このとき、白いウィンドウの後ろに 「 Adobe 民 eader 」 の「エンドユーザ使用許諾契約書」ウィ 
ンドウが隠れています。 

次の手順でマニュアルを表示してください。 

1 白いウィンドウ右上の g をクリックし、ウィンドウを最小化します。 

他にもウインドウが表示されているときは、すべてのウインドウを最小化します。 



2 「エンドユーザ使用許諾契約書」の内容を確認し、「同意する」をクリック 
します。 


3 タスクバーにある最小化したウインドウをクリックし、元の大きさに戻し 
ます。 

マニュアルが表示されます。 


PDF お式のマニュアルの見かた 
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PDF お式のマニュアルの見かた 
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印刷する 
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ぺ' ージのズ^ームアウト（縮小表示）をする 

最初のページに戻る 

前のページに戻る 

次のページに進む 

最後のページに進む 

直前に表示したページに戻る 

を ボタンで前のページに戻っているときに、再び次のページに進む 
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第5章 パソコンの 画面で見る マニュアルを 活用する 


































Q ••-ページを実際の大きさで表示する 


j ... ページ全体を画面に表示する 


pi • • • ページの幅を画面にあわせて表示する 
PDF ファイルについて詳しくは、 「 Adobe 民 eader 」 のヘルプをご覧ください。 



PDF お式のマニュアルの見かた 
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5 ヘルプを使って調べる 


ソフトウエアの使い方を知りたいとき 


ほとんどのソフトウェアは、そのソフトウェアの情報を集めた「ヘルプ」を持っています。 
「ヘルプ」では、詳しい使いホや専門用語などの、そのソフトウェアに関する一番詳しい情 
報を見ることができます。ほとんどのソフトウェアは、メニューバーの「ヘルプ」をクリッ 
クすることでそのソフトウェアの「ヘルプ」を表示させることができます。 






使いたいソフトウエアを起動します。 
「パソコンでやつてみたし、ことを「@メ 
ニュー」で調べる」 （••► P .64) 



ソフトウ X アによって、「ヘルプ」が無い場合や表示方法 
が異なる場合があります。 



Windows に関することを調べたいとき 


Windows の「ヘルプとサポートセンター」では、 Windows の詳しい使いホや、 Windows を 
使っていて困ったときの解かホ法、調べたい用語などの情報を見ることができます。 




「スタート」ボタンー「ヘルプとサポート」 
の順にクリックします。 




ヘルプトピックを選びますヘルプを依頼または検索します 


西リモートアシス々ンスでぶ入电巧巧し、ち人のコンむ-夕をこの〕> む-如:巧待する 
田サポートを巧るか、または Window XP 二：Iースヴルーブで.巧*阮巧す 

作業を選びます 

困コンむ-如 Windows Update でを巧の巧組こ巧つ 
巧 Windows XP の互供せのある A —ドウ1アわよヴ y フトウIアを巧す 
田コンビ: I- 々への変3¢をシステムのほ元で元にちす 
团ゥールを巧って]シビュ-夕巧巧を！掃し問理を削がる 

役に立つ情報 

インターネットに巧巧しているときはここに最巧の，Iル，とサザ'-1巧巧への U ンクが巧示されます。 
号すぐインターネットに巧掩すろじ口巧しい巧€ウイサードそ巧！色し、インターネットサーピ 
スフ□バイタをとわして Web 巧括を巧立すミ.ち，巧を啤，ます， 



「ヘルプとサポートセンター」が起動します。 
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第 6 亭^ _ 

バソコンをご購入時の状態に戻す 
(リカバリ） 

ここでは、パソコンをご購入時の状態に戻す方法について説明 
しています。 

いきなり「リカバリディスク」を実行せず「リカバリとは」「リ 
カバリの準備」を読んでから作業を始めて〈ださい。 


1リカバリとは . 92 

2リカバリの準備 . 96 

3 「リカバリディスク」を実行する . 100 

4ソフトウェアをまとめてインストールする . 107 

5ソフトウェア名を選んでインストールする . 111 

6サービスアシスタントをインストールする . 115 

7 Office Personal 2003をインストールする . 116 

8プロアトラス WSforFUJrrSU をインストールする . 121 

9 「リカバリディスク」を実行する . 124 

【カスタ厶メイドモデルでスタンダードセツトを選択した方】 

10が前の環境に近づける . 127 
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1_ リカパリとは 


パソコンをご購入時の状態に戻すには、いったんハードディスクの内容をすべて削 
除し、「リカバリディスク」、「アプリケーションディスク」などからご購入時のデー 
夕をインストールします。 

パソコンをご購入時の状態に戻すことを「リカバリをする」とも言います。 

リカバリをすると、設定などがすべてリセットされるので、原因が特定できない不 
具合が解消されることがあります。 

リカバリをするときは、ここに書かれていることをお読みになり、あらかじめリカ 
バリについて理解しておきましよう。 


リカバリをする前にもう一度確認 


リカバリをすると、それまでパソコン内にあったデータや設定が削除されます。 

次のようなホはリカバリをしないで問題が解かできる場合がありますので、もう一度確かめ 
てください。 

■パソコンに起こったトラブルを解決したい方 

どうしてもリカバリが必要か、もう一度確認してください。 

「パソコンにトラブルが起こったときは」 （••► R 132) 

■削除したソフトウエアをインストールし直したい方 

ソフトウエアの再インストールのためにリカノくリをする必要はありません。 

添付のソフトウエアのインストールホ法については、义（サービスアシスタント）のトツプ 
画面一「画面で見るマニュアル」一「9 .添付ソフトウ卫アー覧（読み別）」をご覧になり、 
「 FM かんたんインストール」を選択してください。 

その他のソフトウ: n アのインストールホ法は、それぞれのソフトウ卫アに添付のマニュアル 
をご覧ください。 

■ ドライバを更新したい方 

必要なドライバがわかっている場合、特定のドライバを更新するためにリカバリをする必要 
はありません。 

ドライバの更新にっいては 「 Q ドライバを更新する」 （••► P .161) をご覧ください。 

■廃棄•譲渡の前に、個人情報を消したい方 

ハードディスクの情報を消すことが目的のホは、リカバリではなくレ、ードディスクデータ 
消去」を行ってください。 

「ご不要になったときの廃棄•リサイクルにっいて」 (••►?. 172) をご覧ください。 

■インスタント MyMedia のトラブルを解決したい方 [ B 旧 LO ] 

BIBLO でインスタント MyMedia 対応の機種をお使いのホは、インスタント MyMedia のみ 
をリカバリすることができます。 

詳しくは、0『インスタント MyMedia 取扱説明書』をご覧ください。 
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リカバリの考え方 


リカバリをして、パソコンをご購入時の状態に戻すまでにどんな作業が必要か、簡単に説明 
します。 

次のイメージ図をご覧になり、流れを理解しましょう。 

ハードディスクの領域 

このパソコンのハードディスクは、 C ドライブと D ドライブの2つの領域があります。 


C ドライブ 



D ドライブ 

0 S 

( WindowsXP ) 

:ソフトウエア-ドライ/く； 

!など i 

自分で作った 
データ 

保存データ 

(パ'ツクアツプ先に D ドライブを指定した 
場合） 



貧な Sf ミての S 常のリカバリでは削除されません。〔ミ主〕 


を：「ハードディスクを初期状態に戻す」の手順9 (••► P .102) のメニューで「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」 
を選択した場合は、データが削除されます。 


リカバリ前にすること (••► R 96) 

C ドライブのデータを CD / DVD など別の媒体や D ドライブにバックアップします。 



CD / DVD など別の媒体 D ドライブにバックアップ 

にバックアップ 


リカバリとは 




































リカバリ実行（八ードディスクの初期化〜ご購入時のが態に戻るまで) 
■「リカバリディスク」の実行 （••► R 100、 R 124) 

ハードディスクを初期状態にし（データは削除されます）、 Windows をインストールし直し 
ます。 

ドライバやいくつかのソフトウエアは、このとき一緒に再インストールされます。 


C ドライブ D ドライブ 


〜ハードディスク初期化〜 

C ドライブの内容が削除された後、 0 S や一部のソフトウェ 
が自動でインストールされます。 

ァ 

保存データ 

Z 


\ 




( 

© 

) 

1 

1 

1 


「リカバリディスク」を実行する 








すべてのソフトウエアを再インストールする必要のない場合は、リカバリディスクからのイ 
ンストールだけでリカバリを終了してもかまいません。 

ただしこの場合も、 「® 必ず実行してください」を実行するなど、パソコンを動かすのに重 
要な設定を行う必要があります。 
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■残りのソフトウェアのインス!ル （•今 R 107 〜 R 121) 

「リカバリディスク」では復元されないソフトウエアを添付のディスクからインストールし 
ます。 


C ドライブ 


D ドライブ 



な前使っていたが態に戻す（ご購入時のが態に戻った後） （••► R 127) 


バックアップ先から、データを元の場所に戻します。 

C ドライブ D ドライブ 



リカバリとは 









































2 リカバリの準備 


リカバリをする前に、ここに書かれていることを必ず確認し、準備して〈ださい。 


が重要 

トラブル解決が目的でリカバリをする方 

リカバリをしても、問題が解決されない場合があります。その場合は、0『サポート&サービスのご案内』を 
ご覧になり、状況に応じたサポートやサービスをご利用ください。 

リカバリの手順について 

この章では、 D ドライブのデータを残したまま、 C ドライブのみご購入時の設定に戻す手順を説明していま 
す。したがって、お客様ご自身で設定を変更される場合、ご自身の責任において行ってください。 


バックアップをする 


リカバリをすると、 C ドライブにあるす ベての データが削除されます。 

重要と思われるデータは、お客様の責任において、 D ドライブや CD / DVD など別の媒体に 
バックアップをしてください。なお、バックアップできない設定情報やファイルがあった場 
所などは、リカバリ後のことを考えて、メモなどに控えておくとよいでしよう。 
バックアップをしないでリカバリをし、お客様個人のデータが消失した場合、元に戻すこと 
はできません。 

バックアップホ法については、レくックアップで大切なデータを守る」 （••►?.%) をご覧く 
ださい。 

が重要 

不具合が起きてからバックアップをするときは 

パソコンに不具合が起きてからリカバリをする場合、「 FM かんたんバックアップ」でバックアップをしない 
でください。復元するときに、パソコンに不具合が起きたときの設定も復元してしまいます。 

リカバリのメニューで「領域を選択したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択する場合 

「ハードディスクをネ刀期状態に戻す」の手順9 (••► P .102) のメニューで「領域を設定したあと、ご購入時 
の状態に戻す」を選択した場合は、 D ドライブも含めハードディスク内のすべてのデータが削除されます。 
このメニューを選択する場合は、 CD / DVD など別の媒体にデータをバックアップしてください。 
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第6章パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ） 









リカバリをする前に気をつけておくこと 


「リカバリディスク」を実行してご購入時の状態に戻す前に、次の項目を確認してください。 

■ リカバリの動作環境は満たしていますか？ 

リカバリをしてご購入時の状態に戻すには、ハードディスクドライブ （ C ドライブ）が次の 
条件を満たしている必要があります。 

-ファイルシステムが NTFS に設定されている 
-容量が 15 GB な上である 

なお、ご購入時からシステムの変更や容量の変更をしていないホは、この設定になっています。 

P POINT 

ファイルシステムを変更した人は 

ファイルシステムを FAT 32 に変更してしまっている人は、リカバリを実行する手順の途中で NTFS に戻す 
ことができます。リカバリ方法を選択する画面で次の項目を選択してください。 

■「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」 

ただし、この場合は、ハードディスク内のすべてのデータ （ C ドライブ、 D ドライブ共に）が削除されます。 

■ AC アダプタを使用していますか？ [B 旧 LO ] 

BIBLO をお使いのホは、必ず AC アダプタを使用し、コンセントから電源を確保してくだ 
さい。 

取り付けホにっいては、 D 『パソコンの準備』一「接続する」一 「 AC アダプタを接続する」 
をご覧ください。 

■添付のディスプレイ、キーボード、マウス iU かは接続しないでください 

パソコンを ご購入時の状態に戻すときは、ご購入時に添付されているディスプレイ、キー 
ボード、マウスが外の周辺機器は接続しないでください。セットした PC カードや増設した 
メモリなどもすベて取り外してください。 LAN ケーブルやモデムに接続した電話線なども 
すべて抜いてください。マニュアルに記載されている手順と異なってしまう場合がありま 
す。 

【BIBLO をお使いのホで USB マウス（光学式）が添付の場合】 

添付の USB マウス（光学式）は接続しないでください。 

P POINT 

周辺機器とは 

プリンタ、デジタルカメラ、スキヤナ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各コネクタに接続されて 
いたり、パソコン本体の内部に取り付けられていたりします。 

■ ファイルコピー中は化の操作をしないでください 

ソフ トウ エアのインス トールなどで ファイルをコピーし ている間は、他の操作をしないでく 
ださい。次の画面が表示されるのに時間がかかる場合があります。むやみにクリックせず、 
しばらくお待ちください。他の操作をすると、 インス トールが正常に終了しない場合があり 
ます。 


リカバリの準備 






■時間に余裕をもって作業しましょう 

リカバリディスク実行からソフトウエアのインストール終了まで、早く終了する機種でも3 
時間はかかります。 

半日が上は時間をとり、じっくりと作業することをお勸めします。 


作業中に起こる可能性のあるトラブル 


リカバリディスクを実行するときやソフトウ： n アをインストールするときに、次のような卜 
ラブルが起こる可能性があります。 

■ 画面が真っ暗になった 

省電力機能が働いた可能性があります。 

[ DESKPOWER の場合】 

マウスを動かして数秒待っか、マウスのボタンを1回押してください。または、キーボー 
ドのスタンバイボタンを押してください。 

【 BIBLO の場合】 

フラットポイントに触れるか、 怪团 SI などを押してください。 

それでも復帰しない場合は、電源ボタンを押してください。 

■ 電源が切れない 

電源（パソコン電源）ボタンを4秒 K 上押し続けて電源を切ってください。 


必夏な作業と用意するディスクを確認する 


ご購入時の状態に戻す作業には、添付のディスクを使います。 

【カスタムメイドモデルでスタンダードセツトを選択したホ】 

この先は「「リカバリディスク」を実行する」 （••► P .124) をご覧ください。 

お使いのモデルについてカスタムメイドモデルかどうかわからない場合は「カスタムメ 
イドモデルについて」 （••► R 7) をご覧ください。 

P POINT 

インスタント MyMedia 対応の機種に添付のディスクについて [ B 旧 LO ] 

インスタント MyMedia 対応の B 旧 L 0 には、©「インスタント MyMedia リカバリディスク」が添付されていま 
す。 

このディスクは、インスタント MyMedia のみをリカバリするとき、またはリカバリメニューで「領域を設定 
したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択して操作するときに使用するものです。通常のリカバリでは必要 
ありません。 

■機種名（品名）-モデル名を確認する 

お使いのパソコンによって、添付されているディスクや作業などが異なります。機種《（品 
名）.モデルぶなどを確認してください。 

機種 名（品名） の確認ホ法については、0『パソコンの準備』 一 「使い始める前に」 一 「確 
認してください」一「機種ぶを確認してください」をご覧ください。 
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■用意するディスクについて 

(カスタム少イ ドモデルでスタンダード七ットを選択した方を除く） 

次の表で必要な作業と用意するディスクを確認してください。 


用意するディスク 

このディスクを使う作業 

©リカバリディスク 

「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する 

(••► P .100) 

@ アプリケーションディスク1 
感)アプリケーションディスク2 
©アプリケーションディスク3 [注] 

ソフトウェアをまとめてインストールする （••► P .107) 

ソフトウェアぶを選んでインストールする （••► P .111) 

@富±通サービスアシスタント 

サービスアシスタントをインストールする （••► P .115) 

(©)Office Personal 2003のパッケージ 
©アプリケーションディスク1 

Office Personal 2003をインストールする （ •• ► P . 11 6) 

(§) プロ アトラス W 3 for FUJITSU 

プロアトラス W 3 for FUJITSU をインストールする 
(- ► P .121) 


を： DESKPOWER CE70K9、CE70K7、CE75KN、CE70KN (スタンダードセツトを選択した方を 除く） をお使いの方のみ添付さ 
れています。 


ディスクの確認が終わったら、次の「「リカバリディスク」を実行する」 （••► P .100) をご 
覧ください。 



リカバリの準備 
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3 「リカバリディスク j を実巧する 

「リカバリディスク」を実行し、ハードディスクの中身を削除してから復元します。 
「リカバリディスク」を実行するには、@1■リカバリディスク」を使います。 


「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する 


準備ができたら「リカバリディスク」を実行します。 


ハードディスクを初期が態に戻す 
が重要 

リカバリが中断されたら 

リカバリが中断された場合は、次の点を確認した後、次の手順1からやり直してください。 

-周辺機器を取り付けたままにしていませんか 

パソコンの電源を切り、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウスレ: I 外の周辺機器は 
すべて取り外してください。 

-手順を確認してください 

手順を間違えた可能性があります。操作手順を間違えると中断される場合があります。 


1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。 

2 キーボードの画の位置を確認します。 

パソコンの 電源を入れた後、すぐ この キーを押せるようにしてください。 


ス パソコンの電源を入れ、 FUJITSU のロゴ画面の下にッ七ージが表示さ 
れている間に、圏]を押します。 

圏]を軽く押しただけでは認識されない場合があります。画面が切り替わるまで何度も押し 
てください。 



ここに表示されます。 
(これが降の画面やメッセージの表示のしかたはお使いの機種により異なります） 


しばらくすると、起動メニューが表示されます。 
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が重要 

起動イニューが表示されないときは 

〇を押すタイミングが合わないと、 Windows が起動してしまいます。パソコンの電源を切 
り、「ハードディスクを初期状態に戻す」手順1 (••►P.100) からやり直してください。 
FUJITSU のロゴ画面が表示されずに、 Windows が起動してしまう場合は、パソコンの電源 
を入れたらすぐに画を押してくださし、。 


4 ©「リカバリディスク」を七ットします。 

認識されるまで10秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。 

く 四を押して rCD / DVD 」 や rCD - ROM ドライブ」などを選択し、 flM を 
押します。 

下記の画面例は、お使いの機種により異なります。 


起動メ ニコ 


=起動デバイスを選択して〈ださい二 

H 祖 Di か 

|— (rCD/DVDI 1 

USK- 卜 'UU 
USB-CDROM 


¥夕勃 t :\ TTt 7 D -な齡 VQr -攸マ 


カーソルを 合わせる 


(反転表示されます) 


起動メニュー 

1 

. +フ□ッピーディスクドライブ 


〕 ^ M — マ々 K 气づ 


3. CD - ROM ドライブ) 


〈 BIOS セットアップを起動> 




カーソルを 合わせる 
(文字の色が変わります) 


しばらくすると、「リカバリメニュー」が表示されます。 

が重要 

リカバリメニユーが表示されないときは 

ディスクを取り出し、ディスクが間違っていないか確認してください。 

確認後、 [[OrQ と〇を押しながら阳 ai] を押し、パソコンを再起動してください。 

その後、「ハードディスクをネ刀期状態に戻す」手順3 (••► P.100) からやり直して〈ださい。 



5 「リカバリ」力《反転表示されていることを確認して、恆画]を押します。 

表示されるメニューは、お使いの機種により異なります。 



區画!を押してしばらくすると、「リカバリディスク」についての説明が表示されます。 


「リカバリディスク」を実行する 
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mm または 旺亞图 でページを切り替え、内容をよくお読みください。 

晒、晒と 匹延因 、 忙^ が同じキーに割り当てられているキーボードをお使いのホは、 
圆を押しながら四、画を押します。 


処理を続行される前に、'必ずに(下をよくお読みください。 
[PageDown] キーを使ってぺージを移動できます。 


. ご使用上のま意 

-C ドライブの内容がすべて消えてしまいますのでごま意〈ださい。 

必要なファイルはあらかじめバックアッブをとって〈ださい。 

-領域を設定しわあとご購入時の状態に戻す場合は、ハードディスクの内容がすべ 
て消えてしまいますのでごま意〈ださい。 

この場合は、必要なファイルはあらかじめフロッピーディスクなどにバックアッ 
プをとってください。 

( 1 / 3 ) 


ご S 5 皆を謂轉 f 斬巧?讀だ巧な式。 

同意する場合には [Y] キーを、同意しない場をには [N] キーを押してください。 


が重要 

ソフトウエアの使用条件について 

詳しくは、。『パソコンの準備 J の「ソフトウェアの使用条件」をご覧〈ださし、。 


8 ソフトウエアの使用条件に同意していただいた場合は、四を押します。 

画面にメインメニューが表示されます。 


9 「ご購入時の状態に戻す雕奨）」が反転表示されていることを確認して、 
[[ Enter ]] を押します。 


領域を設定したあと、ご購入時の找態に戻す 


C ドライブをフオーマットしてから、ご購入時の巧態に戻します。 

がライブのデータはすべて失われるため、必要なデータはバックアップしてくださし、。 
D ドライブのデータはそのまま残ります。通常はこちらを選択してください。 


[t]/[i] キーを巧して項目を選びます。実行する場合は [Enter] を巧します。 


確認の画面が表示されます。 


が重要 

「領域を設定したあと、ご購入時のが態に戻す」を選択した場合 

D ドライブも含めハードディスク内のすべてのデータが削除されます。重要なデータは、リ 
カバリの作業をいったん中断して CD/DVD など別の媒体にバックアップしてください。 
「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」の操作については次のとおりです。 
【DESKPOWERH シリーズ、 BI 巨 LO NB90K/TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T をお使し、 
の方】 

1. 「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択して、を押します。 

2. 確認の画面で陛]を押します。手順11へ進みます。 

【上記レ:>1外の機種をお使いの方】 

「QC ドライブと D ドライブの割合を変更する [DESKPOWERH シリーズ、 BIBLO 
N 目 90K/TS、NB90K/T、N 目 90KN/T、NB75K/T を除く]」 P.165) をご覧ください。 
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P POINT 

「終了する」を選択した場合 

圆を押すと「じ¥>」と表示されます（お使いの状況により異なる場合があります）。ディ 
スクを取り出し、電源（パソコン電源）ボタンで電源を切ってください。 


ご購入時の状態に戻す場合は、四]を押します。 



画面の下に「復元しています...」と表示され、ファイルのコピーが始まります。 


そのまましばらくお待ちください。 


P POINT 

お使いの状況によっては、2枚目に入れ替える手順があります 

インスタント MyMedia 対応の B 旧 L0 をお使いの方で、「領域を設定したあと、ご購入時の状 
態に戻す」を選択して操作した方は、「「インスタント MyMedia リカバリディスク」を準備 
してください」というメッセージが表示されます。 

©「インスタント MyMed ia リカバリディスク」に入れ替え、圆などのキーを押して〈ださ 
い。 

ファイルの コピーが始まったら、しばら〈お待ちください。手順12 へ 進みます。 



「復元作業が正常に終了しました。」と表示されたら、七ットしてあるディ 
スクを巧り出し、©「アプリケーションディスク1」を七ットします。 

次の 「 Windows の設定をする」 （••► R 104) へ進みます。 

P POINT 

カスタムメイドモデルでスタンダード七ットを選択した方は 

セットしてあるディスクを入れたまま次の手順へ進んでくださし、。®「アプリケーション 
ディスク1」をセットする必要はありません。 

カスタムメイドモデルかどうかわからない場合は、「カスタムメイドモデルについて」 
(••►P.7) をご覧ください。 


「リカバリディスク」を実行する 
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Windows の設定をする 

これで Windows がご購入時の状態に戻りました。この後、ご購入後初めて電源を入れた時 
と同じように、 Windows の設定が必要です。ここでは手順のみを説明します。セットアッ 
プ時の注意事項など詳しくは、 D 『パソコンの準備』ーレくソコンを準備する」一「初めて電 
源を入れる」一「初めて電源を入れる〜 Windows のセットアップ」をご覧ください。 


四を押します 。 「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示さ 
れるまで、そのまましばらくお待ちください。 

パソコンが再起動します。この間、途中で画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかっ 
たりすることがありますが、故障ではありません。手順14の画面が表示されるまで、電源 
を切らずにそのままお待ちください。途中で電源を切ると、 Windows が使えなくなる場合 
があります。 

その後、ご購入後初めて電源を入れたときのように Windows のセットアップが始まります。 


14 「Microsoft Windows へようこそ J という画面が表示されたら、「次へ J 
の右の因をクリックします。 



1与 「使用許諾契約」という画面が表示されたら、内容をよくお誘みください。 
内容に同意していただいた場合は「同意します」をクリックして©にし、 
「次へ」の右の因をクリックします。 


1わ 「コンピュータを保護してください」という画面が'表示されたら、「自動要 
新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして运）に 
し、「次へ」の右の因をクリックします。 


17 「コンピユ—夕に名前を付けてください」という画面が表示されたら、「次 
へ」の右の因をクリックします。 

表示されているコンピュータのぶ前は、ここでは変更しません。コンピュータのぶ前は後 
から変更できます。詳しくは、 Windows のセットアップがすべて完了した後、 Windows の 
ヘルプを表示して「コンピュータぶ」で検索し、「コンピュータぶを変更する」をご覧くだ 
さい。 
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Windows XP Home Edition の場合は、手順18、 19 の画面が表示されません。手順20へ進ん 
でください。 

18 「管理者パスワードを設定してください」という画面が表示されたら、「次 
へ」の右の岛をクリックします。 

ここでは何も入力しません。管理者パスワードは後から設定できます。詳しくは、 Windows 
のセットアップがすべて完了した後、 Windows のヘルプを表示してレくスワード」で検索 
し、「ユーザーのパスワードを変更する」をご覧ください。 

Windows XP Media Center Edition の場合は、手順19の画面が表示されません。手順20へ進 
んでください。 

JO 「このコンピユータをドインに参加させますか？」という画面が表示さ 
れたら、「いいえ、このコンピユータをドインのンバにしません」の 
をが®になっていることを確認し、「次へ」の右の因をクリックします。 

ドメインは後から設定できます。詳しくは Windows のセットアップがすべて完了した後、 
Windows のヘルプを表示して「ドメイン」で検索し、「ドメインに参加する」をご覧ください。 

20 「インターネットに接続する方法を指定してください」という画面が表示 
されたら、「省略」の右の困をクリックします。 

この画面ではなく、「インターネット接続が選択されませんでした」という画面が表示され 
た場合は、「次へ」の右の因をクリックし、次の手順に進みます。インターネット接続の 
設定は、ご購入時の状態に戻す作業が終わってから行います。 

21 「Microsoft にユー ザー登録する準備はできましたか？」という画面が表 
示されたら、「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックして©に 
し、「次へ」の右の固をクリックします。 

この画面ではなく、「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか？」とい 
う画面が表示された場合は、「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリック 
して®にし、「次へ」の右の因をクリックします。次の手順へ進んでください。 

22 「設定が完了しました」という画面が表示されたら、画面に表示されてい 
る pc ッ七—ジを確認してから、「完了」の右の因をクリックします。 

「• • •マニュアルレく ソ コンの準備」に 従い...」 と表示されていますが、このままこ 
の マニュアルに 従って操作を続けてください。 

パソコンが再起動します。 

手順23のメッセージが表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお 
待ちください。 


「リカバリディスク」を実行する 



23 「「アプリケーンヨンディスク1」を七ットして误衍ボタンを押してく 
ださい。」というッ七ージが表示されたら、「ソフトウェアをまとめてイ 
ンス I ルする」 （••► R 107) へ進みます。 



P POINT 

カスタムメイドモデルでスタンダード七ットを選択した方は 

「「リカバリディスク」を実行する」手順2 (••►P.124) へ進んでください。 

カスタムメイドモデルかどうかわからない場合は「カスタムメイドモデルに ついて」 
(••►P.7) をご覧〈ださい。 

ソフトウエアをインス I ルしないでリカバリを終了する方は 

「「リカバリディスク」を実行する」手順2 (••►P.124) へ進んでください。 

ここで「キャンセル」をクリックすると、「ソフトウエアをまとめてインストールする」 
(••►P.107) の操作を行わないでリカバリを終了する（ご購入時と同じ状態にしない）こ 
とができます。ただし、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方と同じ手 
順で、パソコンを動かすのに重要な設定を行う必要があります。 


画面右下の通知領域に「コンピュータがを険にさらされている可能性があり 

ます」と表示されたときは 

まだウイルス対策ソフトの設定が終わっていないため表示される場合があります。 
このような場合は、リカバリカ 《 終了し、ご購入時の状態に戻った後、「インターネットに再 
接続するときの注意」 （••►P.129) をご覧になり、ウイルス対策ソフトの設定をして〈だ 
さい。表示されなくなります。 


0 ] ンピュータがを険じさらされている巧をせがありま才。曲 
ウイルス巧まのげ徽师 B 昕•す。 

巧題を賠みする(こは、こ胤りトンを如ックしてください。 
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4 ソフトウェアをまとめてインストール 
する 

ご購入時の状態に戻すために、続けて「アプリケーションディスク」から必要なソ 
フトウェアをインストールします。インストール後は、「①必ず実行して〈ださい」 
を実行し、パソコンに最適な設定を行います。 

ソフトウェアのインストール中は、メッセージが表示されるまで、「アプリケーショ 
ンディスク」を入れ替えないで〈ださい。トラブルの原因になる場合があります。 


鑑た巧インストルし、パソコンに最画な！妨 


ソフトウエアをまとめてインス!ルする 

「 FM かんたんインストール」で、ソフトウ卫アをインストールします。 

ここでは、「標準」ボタンで複数のソフトウェアをまとめてインストールできます。 

次の手順は 「 Windows の設定をする」 (••►?. 104) の手順の続きになっています。 

1 IT アプリケーンヨンディスク1」を七ツトして误衍ボタンを押してく 
ださい。」というイツ七ージが表示されたら、©「アプリケーシヨンディス 
ク1」が七ットされていることを確認し、「実行」をクリックします。 




「 FM かんたんインストール」ウインドウが表示されます。 

P POINT 

手順1で「キャン七ル」をクリックしてしまった方は必ず「の必ず実巧して 

ください」を実行してください 

手順1で「キャンセル」をクリックすると、リカバリカ 《 終了し、手順2レ:1降の操作を行うこ 
とができなくなります。「キャンセル」をクリックしてしまった方は、「「リカバリディスク」 
を実行する」手順3 (••►P.125) へ進んで、パソコンを動かすのに重要な設定を必ず行って 
ください。 


ソフトウエアをまとめてインス I ルする 
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2 「標準」をクリックします。 

「標準」をクリックすると、ご購入時にインストールされていたソフトウェアが一括で選択 
されます。 



(これが降の画面は機種や状況により異なります) 


3 「開始 J をクリックします。 

4 「インス! J レを開始します。」という方ッ七ージで rOKJ をクリックします。 

ソフトウェアのインストールが始まります。そのまましばらくお待ちください。 

手順5の 「 FM かんたんインストール[処理結果]」ウインドウが表示されるまで、画面上 
で操作したり、クリックしたりしないでください。 


インストールの進行状況が表示されます。 




m 


インストル I 

ソフトウエアをインストー J レします。 


All Rights Reserved. Copyright 
(C) FUJITSU LIMITED. 2000-2004 


を 


FUJITSU 音窜を巧をインスト—ルして L ほす。 


ホールするソフトな L アき涅んでくださ U 



、刀トウエアを 


… J1TSU 音声合巧 
グ巧式ール 
グ卿央巧巧 
グ测央巧巧I博報記ち 
グ@フォトレタッチ 
方@料をま示 

¥ ATLAS 抽訊バーリナル LE 
イ Start! @homepage 
^AOL 

イ D のがロヴラム 


柳月 


おおをほ用するリフト1: 
/の送き信をキ趕に楽I 


電子;>^-ルの送ま信る 
写兵やか画の慮集を巧うソフト 
卿央巧巧席のI括辄ぞ設定します 
キ捏な㈱巧画巧を加工できるソフト 
今月のブロ J i： イがが巧料をと宅話料をぞまモ 
巧ホの獄ホームページを日本語Iこ巧 IK 
はじめてのホームページ巧ぶもサクサク巧単 
A0L とむラインで巧単契約 
DION とむラインで巧単契約 


畳：インストール巧みです。 暨：まだインストールされていません。 

イ :涯択されたソフトウュアです。胡妃ボタンを州ックすると、インスト—ルを始めます。 


P POINT 

「乗換案内時刻表対応版 Setup 」 と表示されたときは 

「FM かんたんインストール」の「標準」ボタンでソフトウェアのインストールをしている 
とき、しばら〈すると「乗換案内時刻表対応版 Setup」 画面が表示される場合があります。 
正常に動作していますので、何も操作はせず、そのままお待ちください。自動でインストー 
ルが終了し、元の画面に戻ります。 

インストールが終了すると、 「 FM かんたんインストール[処理結果]」ウインドウが表示 
されます。 
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5 結果を確認し、「閉じる」をクリックします。 



わ 「 FM かんたんインス!ル」ウィンドウで「終了」をクリックします。 

7 「「アプリケーンヨンディスク2」を七ットして[実行]ボタンを押してくだ 
さい。」というイッ七ージが表示されたら、ディスクを入れ替えます。 

P POINT 

「■- - Windows が実巧する動作を選んでください。」というウィンドウが表 

示されたときは 

ディスクをセットしたとき、「■- ■ Windows が実行する動作を選んでください。」という 
ウィンドウが表示されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作 
を続けることができます。 

メッセージについては、 「Q 操作中に突然メッセージ画面が表示された」 （••►P .150) もあ 
わせてご覧ください。 

8 「実行」をクリックします。 

9 手順2〜6の手順に従って操作します。 

「 FM かんたんインストール」が終了します。 

10 七ットしてあるディスクを取り出します。 

r 必ず実行してください」を実行する 

パソコンの初期設定を行うプログラムです。最後まで必ず実行してください。実行しない 
と、いくっかの機能がお使いになれません。 

11 「スタート」ボタンー「①必ず実行してください」の順にクリックします。 

デスクトップにある0(必ず実行してください）をクリックしても実行できます。 

「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。 

12 「実行する」をクリックします。 

パソコンの初期設定が始まります。手順13のウィンドウが表示されるまで、そのままお待 
ちください。 

が重-要 

八ードウェア不良の画面が表示されたときは 

画面の指示に従ってください。 


ソフトウエアをまとめてインス I ルする 















13 「保証期間表示」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックし、そ 
の後「いいえ」をクリックします。 

再び「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。 


14 roKj をクリックします。 

パソコンが再起動します。 

P POINT 

BIBLOMG シリーズ、 LOOX シリーズをお使いの方 

指紋認証を使用する場合は、〇『パソコンの準備』^「指紋認証を使う」をご覧になり、指 
紋認証を使うための準備などを行ってください。終了後、再びこのマニュアルの手順に戻り 
ます。 

指紋認証を使用しない場合は、「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 rsoftexj 
一 「OmniPass のアンインストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってソフトウエア 
を削除してください。 

Virtual CD をご購入時と同じ設定にする （ B 旧 LO MG シリーズ、 
LOOX シリーズのみ） 

Virtual CD の常駐を解除します。 

1 ろ 「スタ—卜」ボタンー「すべてのプログラム J 一 「Virtual CD 」 一 「Virtual 
CD マネージャー」の順にクリックします。 

1わ 「Virtual CD マネージャー」ウインドウで、「表示」 夫二 zl >「環境設定」 
の順にクリックします。 

17 「環境設定」ウィンドウで「各種設定」タブをクリックします。 

18 「タスクトレイに Virtual CD アイコンを常駐する J の因をクリックして□に 
します。 

19 roKj をクリックします。 

20 「Virtual CD マネージャー」のウインドウの因をクリックして終了します。 

21 画面右下の通が領域で効 (Virtual CD ) を右クリックし、「終了」をクリッ 
クします。 

「ソフトウェア《を選んでインストールする」 （••► R 111) に進みます。 
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5 ソフトウェアをを選んでインストール 
する 

次のソフトウェアは、 「FM かんたんインストール」の「標準」ボタンではインス 
トールされません。 「FM かんたんインストール」をご自身で起動し、各ソフトウェ 
アをインストールして〈ださい。 


インストールが必夏なソフトウエアと使用するディスク 


お使いの機種により、ご購入時にインストールされていたソフトウエアが異なります。 
必要なソフトウ卫アをご確認ください。 


ソフトウェア名 

インストールが必要な機種 

使用するディスク 

柿木将棋の Light 

全機種 (BIBLO LOOX を除く） 

也)アプリケーシヨンディスク1 

OASYS ビューァ 

全機種 （BIBLO LOOX を除く辟1]) 

也)アプリケーシヨンディスク1 

Medi@Show 

全機種 (BIBLO LOOX を除く） 

咳)アプリケーシヨンディスク1 

筆ぐるめ 

全機種 （BIBLO LOOX を除く） 

唆)アプリケーシヨンディスク1 

MediaStage SE 

TV チュ^ーナ^一 力 ード内蔵の機種 

妙)アプリケーシヨンディスク2 [注 2] 

DisneyBB セレクト 

DESKPOWER CE 70 K 9、 CE 70 K 7、 
CE 75 KN 、 CE 70 KN [注 3] 

也)アプリケーシヨンディスク3 


を1 : B 旧 LOLOOX シリーズでは、ご購入時にインストールはされていませんが、 ソフト ウ X アは添付されており、「1 つずつソフ 
トウエアをインストールする」 （••► P .111) の手順を参考にインストールが可能です。ご購入時と同じ状態にしたい場合は、 
インストールの必要はありません。 

を2 : DESKPOWERCE 75 KN 、 CE 70 KN 、 CE 50 KN をお使いの方でご購入時に TV チューナーカードを選択した場合は添付の 
@ rMediaStage SE の CD - ROM 」 をお使い〈ださい。 

を3 :スタンダード'セツトを選択した方には添付されていません。 



1つずつソフトウエアをインストールする 


P POINT 

r •- - Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示されたときは 

ディスクをセットしたとき、「■ • - Windows が実行する動作を選んでください。」というウィンドウが表示 
されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作を続けることができます。 

メッセージについては、 「Q 操作中に突然メッセージ画面が表示された」 （••►P.150) もあわせてご覧くだ 
さい。 

ソフトウエアをインス I ルする前に 

画面が表示されているなど、別のソフトウエアが起動している場合は、インストールを始める前にすベて終 
了させてください。 


ソフトウエア名を選んでインストールする 


111 


















インストールのしかた 

次の手順に従って、 「 FM かんたんインストール」で必要なソフトウェアを1っずっインス 
トールしてください。「インストールするときの注意」 （••► P .113) もあわせてご覧ください。 

1 インス I ルするソフトウエアが入っているディスクを七ットします。 

2 「スタート」ボタンー「@イニユ ー 」の順にクリックします。 

パソコンのワンタッチボタンから も「@ メニュー」 を起動することができます。詳しくは、 
レくソコンで やってみたいことを「@ メニュー」 で調べる」 （••► P .64) をご覧ください。 

3 「@イニユ ー 」で、上部の 1 「名前でさがす」をクリックし、 2 「パソコン 
の設定」をクリックします。 



2 


(アイコンの数や配置はお使いの機種により異なります） 

4 酒 （ FM かんたんインス!ル）をクリックします。 

「 FM かんたんインストール」ウインドウが表示されます。 

く 表示されたソフトウェア名から、インス!ルするソフトウェア名をク 
リックします。 

1度に複数のソフトウェアぶを選ぶことはできません。 

5 「開始」をクリックします。 
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7 「インストールを開始します。」という;^ッ七ージが表示されたら 、 roKj 
をクリックします。 

り^降は画面に表示されるメッセージに従ってインストールを進めてください。また必ず「イ 
ンストールするときの注意」 （••► P .113) をご覧ください。 

ソフトウェアのインストールが終了し、 「 FM かんたんインストール[処理結果]」ウインド 
ウが表示された場合は、結果を確認し、「閉じる」をクリックします。 

8 同じディスク内の必要なソフトウェアのインストールが終了するまで、手 
順5〜7を繰り返します。 

再起動した場合は、手順2から始めてください。 

「 FM かんたんインストール」が起動していない場合は、手順4から始めてください。 

9 インストールが終了し、 「 FM かんたんインストール」ウィンドウが表示さ 
れていたら、「終了」をクリックします。 

「 FM かんたんインストール」が終了します。 

10 必要があればディスクを入れ替え、すべてのソフトウェアをインストール 
するまで手順4〜9を繰り返します。 

再起動した場合は、手順2から始めてください。 

!■ すべてのソフトウェアのインス!ルが終了し、ニュ ー 」ウィンド 
ウが表示されていたら、「@;^ニュ ー 」の ( g ) (閉じる）をクリックします。 

「@メニュ'一」が終了します。 

17 七ットしてあるディスクを取り出します。 

インストールするときの注意 

ソフトウ卫アをご購入時の状態に戻すときは、次のことに注意して、インストールしてくだ 
さい。ここに書かれていない設定は特に変更する必要はありません。そのまま「次へ」や 
「はい」、 「0 K 」、 「インストール」、「完了」などをクリックしてインストールを進めてください。 
ソフトウ卫アのインストール終了後に再起動を勸めるメッセージが表示された場合は、必ず 
パソコンを再起動してください。 

■柿木将♦其 III Light 

■手順7の後「ソフトウェアのインスト^ールホ法を選んでください。」というメッセ^ージが 
表示されます。「自動」をクリックしてインストールしてください。 

-「柿木 将棋の Light 」 ウィンドウが表示されたら、因をクリックして閉じます。 

■ OASYS ビューァ 

■ 「 WinZip Self - Extractor 」 ウィンドウが表示されたら、「 Setup 」 をクリックします。 

-インストール終了後に再起動を勸めるメッセージが表示されます。パソコンを再起動し 
てください。 


ソフトウエア名を選んでインストールする 



■筆ぐるめ 

■手順7の後「ソフトウェアのインストールホ法を選んでください。」というメッセージが 
表示されます。「自動」をクリックしてインストールしてください。 

-インストール終了後に再起動を勸めるメッセージが表示された場合は、パソコンを再起 
動してください。 

■ MediaStage SE 

-手順5で 「MediaStage SE 」 をクリックすると 、 「MediaStage SE 情報設定」も一緒に選択 
されます。2つが選択されたままの状態で手順6に進んでください。 

■ DisneyBB 七レクト 

-「ユーザー 情報」ウィンドウが表示されたら、 「ユーザぶ」 と「シリアル番号」を必ず入 
力してください。「シリアル番号」は、半角英数で次のように入力してください。 

DBBS -04 WF - SK 31 [を] 

を： 「04 WF 」 の「0」は数字のゼロです。 

■「ェンドユーザー使用許諾契約書重要注意事項」ウィンドウが表示されたら、〇をク 
リックして閉じます。 


ご購入時と同じ状態や設定にするために 


ソフトウ卫アをインストールした後、ご購入時と同じ状態や設定にするために、次の操作を 
行ってください。 

■デスクトップのシヨートカットアイコンを削除する （ B 旧 LOLOOX シリーズを 
除く） 

デスクトップの設定をご購入時と同じ状態にしたい場合は、ソフトウエアのインストール後 
に表示された次のショートカットアイコンを、 f にみ输にドラッグして削除してくださ 
い。 

■迪 (OASYS ビューア V 8) 

■ 圏に yberLink Medi @ Show ) 

-胃（筆ぐるめ Ver . l 2) 

■ pi (筆ぐるめについて（最初にお読みください）） 
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6 サービスアシスタントをインストール 
する 

@「富±通サービスアシスタント」を用意して〈ださい。 

1 ® r 富±通サービスアシスタント」を七ットします。 

2 「富±通サービスアシスタントの準備」というウインドウで「開始」をク 
リックします。 



サービスアシスタントのインストールが始まります。手順3のウインドウが表示されるま 
で、しばらくお待ちください。 

3 「富±通サービスアシスタントの準備ができました」というウインドウで 
「終了」をクリックします。 



4 @1■富±通サービスアシスタント」を巧り出します。 


サービスアシスタントをインストールする 
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Office Personal 2003 を 
インストールする 


Office Personal 2003 、 Home Style+、Office 2003 と Home Style + の SP 1 の順にイ 
ンストールしてください。 

カスタムメイドモデルでスタンダードセツトを選択した方は添付されていません。 


Office Personal 2003をインストールする 


Word 2003、 Excel 2003、 Outlook 2003を使えるようにします。 

© 「 Office Personal 2003の CD - ROM 」 を用意してください。 

I ©「Office Personal 2003の CD - ROM 」 を七ットします。 

2 「プロダクトキー」を入力し、「次へ」をクリックします。 



CD-ROM ケースに貼られているプロダクトキー 
の英数字を入力 


3 必要に応じて「ユーザー名」「頭文字」「所属」を入力し、「次へ」をクリッ 
クします。 

4 「カスタムインス!"ール」をクリックして©にし、「次へ」をクリックし 
ます。 

与 「アプリケーションごとにオプションを指定してインス!ル」をクリッ 
クして囚にし、「次へ」をクリックします。 
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1 r Microsoft Off ice J のをの巨 3 をクリックし、 2 「マイコンピユータか 
らすべて実行」をクリックします。 



■1 クリック 
■2 クリック 


(これが降の画面は機種や状況により異なります) 


1 巨3 (Microsoft Office Excel ) のをの因をクリックして曰にします。 2 
r 誘み上げ」のをの巨3をクリックし、 3 「インス!ルしない」をクリツ 
クします。 



1 クリック 


■2 クリック 


.3 クリック 


1 巨3 ( Office 共有機能）のをの因をクリックして曰にし、 2 巨3(入カシス 
テムの拡張）のをの因をクリックして曰にします。 3 「音声」のをの巨3を 
クリックし、 4 「インス!ルしない」をクリックします。 



.1 クリック 


■2 クリック 


■3 クリック 


■4 クリック 


Office Personal 2003をインスI—ルする 


117 





















































































9 「次へ」をクリックします。 

10 「ファイルの概要」ウインドウで「完了」をクリックします。 

インストールが始まります。 

しばらくすると 「 MicrosoftOffice 2003 セットアップ」ウインドウが表示されます。 

11 「七ットアップの完了」ウインドウで「完了」をクリックします。 

1ス ©「Office Personal 2003の CD - ROM 」 を取り出します。 


「Home Style + をインストールする」 （••► P .118) に進みます。 

が重要 

Office Personal 2003ライ七ンス認証が必要になります 

パソコンがご購入時の状態に戻った後、実際に Office Personal 2003のソフトウエアをお使いになる前には、 
「ライセンス認証」が必要になります。 

詳しくは 、 「Office Personal 2003をお使いになるときの注意」 （••► P .130) をご覧〈ださい。 

P POINT 

ワンタッチボタンの設定を変更する （ B 旧 LONX シリーズ、 LOOX シリーズを除く） 

ご購入時と同様に、ワンタッチボタンの「メール （「 E - mail 」）」 ボタンを押したときに Outlook 2003が起動 
するように設定し直します。 

1. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「メールソフト切り替えツール」一「メールソフト切 
り替えツール」の順にクリックします。 

2. 「Outlook 2003」を打■にし、 「 OK 」 をクリックします。 

3. 「設定を開始してもよろしいですか？」というメッセージで roKj をクリックします。 

4. 「設定が終了しました。」というメッセージで roKj をクリックします。 

5. パソコンを再起動します。 


Home Style "*" をインストールする 

@ rHome Style + の CD - ROM 」 を用意してください。 

\ ©「Home Style + の CD - ROMJ を七ットします。 

2 「Microsoft Office Home Style + 七ットアップへようこそ」というウイ 
ンドウで「次へ J をクリックします。 
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3 「使用許諾契約書」の内容をよくお誌みください。内容に同意していただ 
いた場合は IT 使用許諾契約書」の条項に同意します」をクリックして©に 
し、「次へ」をクリックします。 



クリック 


4 「七ットアップ先のフォルダ」というウインドウで「次へ」をクリックし 
ます。 


与 「インストールタイ 
ことを確認し、「次へ」 



、うウインドウで標準に©がついている 
リックします。 


インストールタイプの巧択 

インストールタイブぞ进巧します。 


Gmm 


〇カスタム(ぶ 


媒 sm 贊ぶことげ诏ます。詳…靡 る 




戻る(巨 (1 ホへ迫)> ] y キャンたル1 


わ 「インス!"ールの開始」というウィンドウで「次へ」をクリックします。 

システムの更新が始まります。しばらくお待ちください。 

7 「七ットアップは正常に終了しました」という;^ッ七ージで 「 OK 」 をク 
リックします。 

8 @ 「Home Style + の CD - ROM 」 を取り出します。 


「Office 2003と Home Style + の SP 1 をインストールする」 （ ••► R 120) に進みます。 


Office Personal 2003をインス I —ルする 






























Office 2003 と Home Style + の SP 1 をインスト ー J レする 


@ I ■アプリケーションディスク1」を用意してください。 

Office 2003と Home Style ^ の SP 1 は 「 FM かんたんインストール」でインストールします。 

1 @「アプリケーシヨンディスク1」を七ットします。 

2 「スタート」ボタンーニュ ー 」の順にクリックします。 

3 「@^ニュ ー 」で、上部の「名前でさがす」をクリックし、「パソコンの設 
定」をクリックします。 

4 壇 J ( FM かんたんインス!ル）をクリックします。 

「 FM かんたんインストール」ウィンドウが表示されます。 

5 表示されたソフトウェア名から 、 「Office Personal 2003 Service Pack 
1」をクリックします。 

5 「開始」をクリックします。 

7 「インストールを開始します。」というイッ七ージが表示されたら、 roKj 
をクリックします。 

8 「ソフトウェアのインス!"ール方法を選んでください。」というイッ七ージ 
が表示されたら、「自動」をクリックします。 

インストールが始まります。 

9 「 FM かんたんインストール[処理結果]」ウィンドウが表示されたら、結 
果を確認し、「再起動」をクリックします。 

パソコンが再起動します。 


10 ©「アプリケーシヨンディスク1」を取り出します。 
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8 プロアトラス W3 for FUJITSU を 
インストールする 


@「プロアトラス W 3 for FUJITSU 」 を用意し、インストールして〈ださい。 
カスタムメイドモデルでスタンダードセツトを選択した方は添付されていません。 


P POINT 

BIBLO LOOX シリーズをお使いの方は 

B 旧 LOLOOX シリーズでは、「プロアトラス W 3 for FUJITSU 」 がご購入時にインストールされていません。ご 
購入時と同じ状態にする場合はこの操作は不要ですが、次の手順を参考にインストールが可能です。 


\ ©「プロアトラス W 3 for FUJITSU 」 を七ットします。 

「プロアトラス W 3 for FUJITSU セットアップ」画面が表示されます。 

2 「プロアトラス W 3 for FUJITSU 七ツトアツプへようこそ」というウインド 
ウで「次へ J をクリックします。 


3 


「使用許諾契約書」の内容をよくお誌みください。内容に同意していただ 
いた場合は、「同意する」をクリックします。 



巧巧をま巧巧ま 

「ブロアトラス W3J のごほ用Iこあたり、ほ用許连势約まをお読みください。 


鎖?激熱！^復觀靡茲鑽?间まする]ポタンをクリックして 


r ブロアトラス W3J ほ踊车 i 若契を谱 



1. 博巧な i 老 


契•巧まの倚きは、 [P 巧 eDown] キーを巧すとお読みしただけます。 




4 「インストール方法の選択」というウィンドウで「標準インストール」を 
クリックします。 


インストルち法の S 巧 

インストール方まを遇巧してください。 


ホのポタシを如》クしてインストール方まを遇巧してください。 

★こ.;'主き 

このインストルでは、 A -ドディスウに合計で約9如 MB のちき容查び'必要です。 


田 


離旨: 

プ□ヴラムやデータは、 Windows) 


が入っているハードディスウにイこ 


ブ□ヴラムやデータのインストルホなどを自おに！旨定することげできます。 


[ <戻るお） I (が. I キャンかレ ) 


プロアトラス W 3 for FUJITSU をインス I ルする 


121 


























5 「機能の設定」というウインドウで、そのまま何も入力しないで「後で入 
力」をクリックします。 


巧 巧の話ち 

蝶能のご利用にぶ罢な設定をしてください。 


田 


^；5^^藐獅^纖^^^クリックしてく既ぃ。 

^ pt^— したは所义ぞからその巧 f 
'•Afe 想すると' Windows お抑奇支 


:、 r クイックアドレス邸自かのこち細こなります。 


©登録する 
0を録しない 


ディスブレイの面面サイズの入力 

面面サイズを入力すると、デイスブレイにま示されて L 1る化図の実階のスケールび分かります。 


® ディスブレイの巧ち想のサイズをインチでち定レト数第二位まで 入力)^ ■ 
〇デイスブレイのか店をミ I パートルで巧ミ巧 IIS で入力） r r 




I <戻る(巨） H 汝へ化た t 。きで入力(か〕 > キャンセル I 


何も入力しない 


5 「インス!ルの開始」というウィンドウで「インス!"ール」をクリック 
します。 

インストールが始まります。手順 7 の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。 

7 「プロアトラス W 3 ューザー登録と詳細データインス I ルのご案内」とい 
うウインドウで「次へ」をクリックします。 



8 「プロアトラス W 3 七ットアップ完了 J というウインドウで「七ットアップ 



完了後、ヘルプファイルの内容を確認する。」の囚をクリックして□にし、 
「完了」をクリックします。 


クリックして□にする 
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9 ©「プロアトラス W 3 forFUJrrSU 」 を取り出します。 

「クイックアドレス」の常馬主を解除します。 

10 「スタ—卜」ボタンー「すべてのプログラム」一 「 ALPSMAP 」 一「プロ 
アトラス W 3 クイックアドレス」の順にクリックします。 

11 「プロアトラス W 3 クイックアドレスを常駐します。」というッ七ージが 
表示されたら、 「 OK 」 をクリックします。 



12 画面右下の通知領域でな!（クイックアドレス）を右クリックし、表示され 
たにューから 「設定」をクリックします。 


1ス 「クイックアドレスの設定」ウィンドウで「パソコン起動と同時にクイッ 
クアドレスも起動する。」の囚をクリックして□にし、 「 OK 」 をクリック 
します。 



クリックして□にする 



14 画面右下の通知領域で乌 J (クイックアドレス）を右クリックし、表示され 
たイニューから「クイックアドレスの終了」をクリックします。 

デスクトップの設定をご購入時と同じ状態にしたい場合は、ショートカットアイコンの 
巫（プロアトラス W 3) を：1(ごみ箱）にドラッグして削除します。 

これで、ご購入時の状態に戻す作業は終了です。「な前の環境に近づける」 （••► P .127) を 
参考に、リカバリをする前の環境に近づけてください。 


プロアトラス W3 for FUJITSU をインスIルする 
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9 「リカバリディスク j を実巧する 

【カスタムメイドモテルでスタンダード七ットを選択した方】 

「リカバリディスク」を実行する前に、「リカバリの準備」 （••►P.96) を必ずお読み 
ください。 


r リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する 

「リカバリディスク」を実行し、ハードディスクの中身を削除してから復元します。 

「リカバリディスク」を実行するには、©「リカバリディスク」を使います。 

ハードディスクを初期が態に戻し、 Windows の設定をする 
が重要 

リカバリが中断されたら 

リカバリが中断された場合は、次の点を確認した後、次の手順1からやり直してください。 

-周辺機器を取り付けたままにしていませんか 

パソコンの電源を切り、ご購入時に添付されているディスプレイ、キーボード、マウスレ:1外の周辺機器は 
すべて取り外して〈ださい。 

-手順を確認してください 

手順を間違えた可能性があります。操作手順を間違えると中断される場合があります。 


1 IT リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」 （••► R 100) と 
「 Windows の設定をする」 （••► R 104) を実行します。 

手順1〜23まで続けて実行してください。 

2 IT アプリケーンヨンディスク1」を七ットして误衍ボタンを押してく 
ださい。」という;^ッ七ージが表示されたら、「キャン七ル」をクリックし 


ます。 



P POINT 

「実行」をクリックすると 

ここで®「アプリケーションディスク1」をセットし、「実行」をクリックすると、「ソフ 
トウエアをまとめてインストールする」 （••►P.107) の操作を行うことができます。ここ 
でインストールされるソフトウエアは、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択 
したちの場合、ご購入時の状態ではインストールされていなかったものです。 
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3 「アプリケーシヨンのインス!"ールを中断します。よろしいですか？」と 
いう pC ッ七ージが表示されたら、「はい」をクリックします。 

4 七ットしてあるディスクを取り出します。 

「必ず実行してください」を実行する 

パソコンの初期設定を行うプログラムです。最後まで必ず実行してください。実行しない 
と、いくっかの機能がお使いになれません。 

5 「スタート」ボタンー「①必ず実行してください」の順にクリックします。 

デスクトップにある!^(必ず実行してください）をクリックしても実行できます。 

「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。 

5 「実行する」をクリックします。 

パソコンの初期設定が始まります。手順7のウィンドウが表示されるまで、そのままお待 
ちください。 

が重要 

八ードウェア不良の画面が表示されたときは 

画面の指示に従ってください。 

7 「保証期間表示」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックし、そ 
の後「いいえ」をクリックします。 

再び「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。 

8 「0 K 」 をクリックします。 

パソコンが再起動します。 

P POINT 

BIBLOMG シリーズ、 LOOX シリーズをお使いの方 

指紋認証を使用する場合は、〇『パソコンの準備』^「指紋認証を使う」をご覧になり、指 
紋認証を使うための準備などを行ってください。終了後、再びこのマニュアルの手順に戻り 
ます。 

指紋認証を使用しない場合は、「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 rsoftexj 
一 「OmniPass のアンインストール」の順にクリックし、画面の指示に従ってソフトウエア 
を削除してください。 


「リカバリディスク」を実行する 





夕 ©「アプリケーシヨンディスク2」を七ットします。 

P POINT 

「■ ■ - Windows が実巧する動作を選んでください。」というウィンドウが表 

示されたときは 

ディスクをセットしたとき、「■- ■ Windows が実行する動作を選んでください。」という 
ウィンドウが表示されることがあります。「キャンセル」をクリックすると、そのまま操作 
を続けることができます。 

メッセージについては、 「Q 操作中に突然メッセージ画面が表示された」 （••►P.150) もあ 
わせてご覧ください。 

10 「スタート」ボタンー r ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

11 「名前」に半角英数で次のように入力し、 roKj をクリックします。 

e：¥info. bat 

自動で必要な設定が行われます。 

P POINT 

CD / DVD のファイルが実行されないときは 

CD/DVD をセットするドライブ名が間違っている可能性があります。ドライブ名を入力し 
直してください。 

CD/DVD をセットするドライブ名は、ハードディスクの領域を設定し直した場合など、お 
使いの状況により異なります。ご購入時の状態では、 「E」 です。 

12 @「アプリケ—シヨンディスク2」を取り出します。 

これで、作業は終了です。「が前の環境に近づける」 （••► P .127) を参考に、リカバリをす 
る前の環境に近づけてください。 


P POINT 

ソフトウエアのインス I ルについて 

必要に応じて、添付の「アプリケーションディスク」などからソフトウェアをインストールしてください。 
「アプリケーションディスク」からソフトウェアをインストールする場合は、「ソフトウェア名を選んでイン 
ストールする」 （••►P.111) の手順を参考にしてください。 

なお、カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択した方は、ここまでの手順で、ご購入時にインス 
トールされているソフトウ王アのみ復元されています。 
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10 な前の環境におブける 


リカバリディスクを実行し、添付のディスクから必要なソフトウ王アをインストー 
ルしたら、レ: i 前に使っていた環境に近づけましよう。 


P POINT 

ユーザー登録を再度巧う必要はありません 

リカバリの前に、お使いのパソコンのユーザー登録がお済みの方は、リカバリ後に再度ユーザー登録を行う 
必要はありません。 

ユーザー登録番号やパスワードがわからなくなつた場合は、0『サポート&サービスのご案内』一「FMVユー 
ザー登録をする」^「ユーザー登録番号やパスワードを忘れたときには」をご覧ください。 


周辺機器を接続する 


リカバリをする前に取り外した周辺機器を接続し、それぞれのセットアップや設定を行いま 
す。 

プリンタなどの周辺機器の接続については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見るマニュアル」一「8.周辺機器の接続」からお使いになる周辺機器を選択してご 
覧ください。 

周辺機器に添付のマニュアルもあわせてご覧ください。 


バソコンを使うユーザーを登録する 


1台のパソコンを複数のユーザーでお使いだったホは、「コントロールパネル」の「ユーザー 
アカウント」でリカバリ前の設定に戻します。ユーザーアカウントの登録のしかたについて 
は、 K サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一「3 .パソコ 
ンの基本」一「一をのパソコンを複数人で使う」一「ユーザーアカウントを登録する」をご 
覧ください。 


が前の環境に近づける 









ソフトウエアをインストールする 


添付の「アプリケーションディスク」のソフトウェアや市販のソフトウェアなど、ご購入後 
にインストールしたソフトウェアは、改めてインストールする必要があります。 

「アプリケーシヨンディスク」からのインストールのホ法は、ホ（サービスアシスタント）の 
トップ画面一「画面で見るマニュアル」一「9.添付ソフトウェアー覧（読み別）」から 「FM 
かんたんインストール」を選択してご覧ください。 

その他のソフトウ卫アのインストールホ法は、それぞれのソフトウ卫アに添付のマニュアル 
をご覧ください。 

P POINT 

ソフトウェアをインス I "―ルした後は 

ソフトウェアをインストールした後は、すぐにソフトウェアを使わず、パソコンを再起動してからお使いに 
なることをお勧めします。 


バックアップしたフアイルを復元する 


D ドライブや CD / DVD など別の媒体にバックアップしたファイルを、バックアップしたとき 
と同じ場所に戻します。1をのパソコンを複数のユーザーで使用し、それぞれのユーザーぶで 
ログオンしてバックアップしたホは、同じユーザー名で復元します。 

バックアップしたファイルを復元するホ法や注意事項などについては、次をご覧ください。 

- 「 FM かんたんバックアップ」でファイルを復元する （••► R 44) 

「「 FM かんたんバックアップ」をお使いになる前に」 （••► P .40) もあわせてご覧ください。 

-コピーしてバックアップしたファイルを復元する （••► R 47) 

なお、ソフトウ卫アのバックアップ機能など、上記が外のホ法でバックアップしたファイル 
や設定を復元する場合は、それぞれのソフトウ卫アに添付のマニュアルやヘルプをご覧くだ 
さい。 
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インターネットに巧接続するときの注意 


リカバリディスクを実行すると、それまで 「Windows Update 」 や 「Norton Anti Vims 」 のウイ 
ルス定義ファイルの更新などで最新の状態に更新•修正していたプログラムなども、ご購入 
時の状態に戻ってしまいます。 

リカバリ後、初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策を行ってくださ 
い。 

七キユリティ問題の修正プログラ厶を実巧する 

コンピュータウイルスの感染を防ぐため、©「サポートディスク」に修正プログラムが用意 
されている場合があります。インターネットに接続する前に、修正プログラムがあるか確認 
し、ある場合は修正プログラムを実行してください。 

修正プログラムは、次の手順で確認.実行できます。 

1. (§) 「サポートディスク」をセットし、マイコンピュータなどで中のファイルを表示します。 
リカバリ後の状態では、 CD/DVD ドライブは、 E ドライブです。 

2. ( other ) フォルダの中の し J ( os ) フォルダを開きます。 

修正プログラムのフォルダが表示されます。 

3. フォルダを開いて中のファイルを実行し、インストールしてください。 

修正プログラムのフォルダは複数ある場合があります。順番に、すべてのファイルを実行して 
ください。 

インターネットに接続し、ウイルス対策ソフトの設定を巧う 

リカバリをする前にインターネットに接続していたホは、オンラインサインアップ（入会申 
し込み）を行う必要はありません。接続の設定を行うだけで再びインターネットをご利用に 
なれます。 

リカバリ後、初めてインターネットに接続するときは、セキュリティ対策を必ず行ってくだ 
さい 。「 Windows Update 」 を実行して Windows を最新の状態に整えてから、ウイルス対策ソ 
フト 「Norton AntiVims 」 の初期設定を行います 。 「Norton Anti Vims 」 の初期設定が終わった 
ら、必ず LiveUpdate を行ってください。セキュリティ対策を行うことで、リカバリをする 
前と同じように、不正アクセスやウイルスからパソコンを守ることができます。 

インターネット接続の設定•セキュリティ対策. 「 Windows 坤 date 」 にっいては、〇『パソコン 
の準備』一「パソコンを準備する」一「インターネットを始めるための準備をする」と「ウ 
イルス対策ソフトの設定」をご覧ください。 

P POINT 

ffm かんたんバックアップ」でバックアップと復元を行った方は 

インターネットへの接続がダイヤルアップ接続の方で、 「 FM かんたんバックアップ」でバックアップと復元 
を行った方は、ダイヤルアップ接続の設定を行う必要はありません。 

「 FM かんたんバックアップ」については、「まとめて簡単にバックアップする」 P .40) をご覧くださし、。 


が前の環境に近づける 






Office Personal 2003をお使いになるときのま意 

「Office Personal 2003」がパソコンにインストールされているホのみ行ってください。 
カスタムメイドモデルでスタンダードセットを選択したホは、 r Office Personal 2003 J が添付 
されていません。 

ライ七ンス認証を巧う 

rOffice Personal 2003 J のソフトウェアをお使いになる前に、ライセンス認証を行ってくださ 
い。ライセンス認証は、インターネット経由で行うことをお勸めします。インターネットに 
接続する際、「インターネットに再接続するときの注意」 （••► P .129) もご覧ください。 

認証手順については 、 「Office Personal 2003」に添付の D 『スタートガイド』一「ライセンス 
認証を行う」をご覧ください。 

Office のアップデートを実行する 

ライセンス認証が終わったら 、 r Office のアップデート」を実行してください。 「 Office の 
アップデート」は、 Office 製品を最新の状態に整え、セキュリティと安定性を強化し、重要 
なアップデートを提供するためにマイクロソフト社が提供するサポート機能です。 

「Windows Update」 の画面から 「 Office ファミリ」を選択して 「 Office のアップデート」を実 
行できます。アップデートのホ法については、表示される画面に従ってください。 


その化 


DESKPOWER CE 55 K 7/ C をお使いの方 

Media Center のセットアップを行います。セットアップについては、〇 『Media Center をお使 
いになるホへ』をご覧ください。 

パソコンの設定を変える 

画面の背景（壁紙）、 スクリーンセーバー、 画面の解像度 や 発色数など、お客様が K 前使っ 
ていたパソコンの 設定に戻します。設定に ついては、ホ（サービスアシスタント） のトップ 
画面 一 「画面で見 るマニュアル」一 「7 .パソコン 本体の取り扱 V 、」一 「画面（デ ィスプレ 
イ）」からご覧く ださい。 

P POINT 

ドライバを更新する 

「アップデートナビ」 （••► P .70) や添付のディスクでドライバの更新ができます。ドライバの更新について 
は、 「 Q ドライバを更新する」 （••► P .161) をご覧ください。 
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_ 第 7 章 

トラブルかなと皮♦つたら 

1パソコンにトラブルが起こったときは . 132 


2パソコンがおかしいときの Q&A 集 
「画面で見る マニュアル」 もご覧くださし、。 

Q パソコンが起動しなし\画面に何も映らない 
[DESKPOWER]. 134 

Q パソコンが起動しなし\画面に何も映らない 
[BIBLO]. 137 

Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返 
す . 139 

Q 音が出ない . 139 

Q パソコンの 電源を入れても、 Windows が起 
動しない（メッセージが表示される■音が鳴 
る他） . 140 

Q 画面が乱れる（画像が揺れる、色がずれる、 
画像がちらつく、画像がぼやけるなど） 
. 142 

Q 操作中に画面が動かな〈なった . 145 

Q どうしても電源が切れない . 147 

Q マウスポインタが動かない、キーボードが操 
作できない . 148 

Q 操作中に突然メッセージ画面が表示された 
. 150 


3設定ををえたいときの Q&A 集 

「画面で見る マニュアル」 もご覧くださし、。 

Q ドライバを更新する . 161 

Q 最小限の機能で起動する（セーフモード） 
. 163 

Q BIOS をご購入時の状態に戻す . 164 

QC ドライブと D ドライブの割合を変更する 
[DESKPOWER H シリーズ、 BIBLO NB90K/ 
TS、NB90K/T、NB90KN/T、NB75K/T を除く] 
. 165 


Q サービスアシスタントがうま〈動かない 
. 155 

Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしく 
なった . 156 

Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウス 
が使えな〈なった [DESKPOWER T シリー 
ズ、 LX シリーズ] . 157 

Q ワイヤレスキーボードのキーやボタンを押 
していないのに、キーを押し続けた状態に 
なったり、音量設定が不安定になったりする 
[DESKPOWER T シリーズ、 LX シリーズ] 
. 158 

Q 状態表示 LED/LCD がおかしい [B 旧 LO] 
. 158 

Q ハードディスクからカリカリという音がす 
る [B 旧 LO]. 159 

Q Windows の起動時や終了時にフロッピー 
ディスクドライブから音がする [ B 旧 LO 
NB80K、NB80KN、NB75K、NB55K、NB50K、 
NB50KN]. 159 

Q バッテリが充電されない [BIBLO]. 160 


QD ドライブを初期化する DDESKPOWERH シ 
リーズ、 BIBLO NB90KrrS、NB90K/T、NB90KN/ 
T、NBZSKn"].167 

Q 「スタート」ボタンからプログラムを表示す 
るとき画面からはみ出さないようにする 
. 168 


4お問い合わせ先について 


169 



































1_ パソコンにトラブルが起こったときは 


パソコンの調子がよくない、あるいは、パソコンが動かないと思ったら、状況に応 
じて次のことをチェックしてみて〈ださい。簡単に解決できる場合があります。 

P POINT 

「必ず実行してください」を実行しましたか 

パソコンの初期設定を行うプログラムです。実行していないと、いくつかの機能が使えなかったり、パソコ 
ンが正常に動作しなかったりする場合があります。「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニュー 
の中に「の必ず実行してください」がある場合は、「「必ず実行してください」を実行したことを確認する」 
(••► P .10) をご覧になり、初期設定を行ってください。 


■ホ r サービスアシスタント」が起動できる場合 

パソコ ンの画面が表示できる、操作ができるなど 



を1:図中で女巳口の付いた項目は、ユーザー登録が必要となります。ユーザー登録のしかたについては、 n 『サポート&サービ 
スのご案内 J] をご覧〈ださい。 

を2:—部のサービスでは、インターネットへの接続環境が必要となります。また、別途通信費がかかります。 
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■ホ r サービスアシスタント」が起動できない場合 

パソコンの 電源が入らない、 パソコンの 画面が表示できない、マウス/フラットポ イン 
卜、キーボードが操作できないなど 


Stepi : このマニュアルの Q & A 集を見る 


「サービスアシスタント」が見られない状態のときは、「パソコンがおかしいときの Q & A 集」 
(••► P .134) から該当するトラブルを探します。 

パソコンの電源が入らない、パソコンの画面が表示できない、マウス/フラットポイント、キーボー 
ドが操作できないなどのトラブルについて調べることができます。 




1 r 

こんなトラブルの場合は、下の「その他」も参考にしてください。 

-ソフトウエアがおかしい 

一「■ソフトウェアにっいて問い合わせる」 

■買ってすぐの状態で、起動しなくなった 

一「■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す」 

-買ってすぐの状態で、青い画面やエラーが表示されてしまった 

一「■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す」 


Step 2 : 電話で問い合わせる（一部有料) 


どうしてもトラブルが解決しないときは、お問い合わせ〈ださし、。 

「お問い合わせ先について」 (••►?. 169) 

こ]『サポート及;サービスのご案内』 



パソコンの状態や解決したい内容によっては、次のような方まもあります。 


■インターネットに接続してサポート情報を手に入れる（無料） 

FMV 活用サイト AzbyClub (アズビィクラブ）ホームぺージ （ http :// azby . fmworld . net /) をご覧になるこ 
とができる場合 

AzbyCkib ホームページのサポートサイトでは、最新のサポート情報、 Q&A 情報 （Q&A navi) 、機種別注 
意事項などを掲載しています。定期的にご覧になることをお勧めします。 

また、解決ホ法を E メールで教えてくれる「メールサポート」 （*) もご利用になれます。 

なお、これらの情報は、他のパソコンからもご覧になれます。 


■ソフトウエアについて問い合わせる 

ソフトウ X アについて問題が起きた場合 

このパソコンに 添付され ているソフトウェアについての お問い合わせは、巧『サ ポート&サービスの ご案 
内』をご覧ください。 


■リカバリを実行し、ご購入時の状態に戻す 

購入直後、起動しないなどのトラブルが発生した場合 
修理が必要と判断した場合 

パソコンをご購入時の状態に戻します。リカバリを実行すると、 C ドライブのデータは消えてしまいま 
すのでご注意ください。 

レくソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）」 （••►P.91) 


■その他の機能について 

【インスタント MyMedia 対応の機種をお使いの方 ( BIBL 0)] 

インスタント MyMedia のリカバリについては、巧『インスタント MyMedia 取扱説明書』をご覧ください。 



パソコンにトラブルが起こったときは 
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2 パソコンがおかしいときの Q & A 集 

「画面で見るマニュアル J もご覽ください。 

「サービスアシスタント」が起動できる場合は、义（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見るマニュアル」一「11.トラブルシューティング」もあわせてご覧ください。 

Q パソコンが'起動しない、画面に何も映らない 

[ DESKPOWER ] 


A 電源を入れても何も表示されないとき、画面が真っ暗になってしまったとき 
は、次の点を順番に確認して〈ださい。 

真っ暗な画面にメッセージや文字が表示されているときは、 「 Q パソコンの電源を入れ 
ても、 Windows が起動しない（メッセージが表示される•音が鳴る他）」 (••►?. 140) 
をご覧ください。 


【電源（パソコン電源）ランプが消'灯している場合】 


考えられる原因 

機種 

(対象機種）と対他 

電源ケーブルが正しく接続 
されていない 

機種 

対処 

:全機種 

:いったん電源ケーブルを抜いて3分ほど待ち、再び接続 
し直してください。電源ケーブルの接続については、 
0『パソコンの準備』一「接続する」をご覧ください。 

休止状態になっている 
(ご自身で設定した場合） 

機種 

対処 

:全機種 

:電源ボタンを押して元の状態に戻してください。 

周辺機器が正しく取り付け 
られていない 

機種 

対処 

:全機種 

: 「 Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」 


(••► P .156) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け 
られているか確認してください。 
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【電源（パソコン電源）ランプが点灯している場合】 

電源（パソコン電源）ランプの色を確認してください。 

■ 電源（パソコン電源）ランプがオレンジ色に点なしている 


考えられる原因 

機種 

(対象機種）と対処 

パソコンの省電力機能が働 
いている 

機種 

対処 

:全機種 

:キーボードのスタンバイボタン、またはパソコンの電?原 
ボタンを押してください。省電力機能が働いた状態から 
復帰します。 

このとき、電源ボタンを4秒が上押さないでください。 
パソコンの電源が切れ、ハードディスクに保存されてい 
ない作業中のデータは失われます。 

■ 電源（パソコン電源） 

ランプが緑色に点なしている 

考えられる原因 

機種（対象機種またはディスプレイ）と対処 

「電源オプシヨンのプロパ 
テイ」で設定した「モニタ 
の電源を切る」が実行され 

機種 

対他 

:全機種 

:マウスを動かして数秒待つか、キーボードの画四固 
固や障 Hffll のどれかを押してください。 


ている 


ディスプレイのケーブルが 
正しく接続されていない 
(ディスプレイの電源ラン 
プが消灯している場合） 


周辺機器が正しく取り付け 
られていない 


機種： H シリーズ、 CE シリーズ 

対他：ディスプレイのケーブルがパソコン本体に正しく接続 
されているか確認してください。 

. 19型液晶ディスプレイ、17型液晶ディスプレイ （TV 
チューナー 内蔵） 

ディスプレイの AC アダプタの接続も確認してくださ 
い。 

上記を確認してもディスプレイの電源ランプが緑色に 
点灯しないときは、ディスプレイの電源ボタンを押して 
電源を入れた後、パソコンを再起動してください。 
再起動については、 「 Q どうしても電源が切れない」 
(••► P .147) をご覧ください。 

ケーブルや AC アダプタの接続に ついては、 巧『パ ソコ 
ンの準備』一「接続する」をご覧ください。 

機種：全機種 

対処： 「 Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」 
(••► P .156) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け 
られているか確認してください。 



パソコンがおかしいときの Q&A 集 


135 













考えられる原因 

機種（対象機種またはディスプレイ）と対処 

「おやすみディスプレイ」の 
機能が働いている 
(「おやすみディスプレイ」を 
設定したホのみ） 

機種： T シリーズ、 H シリーズ、 CE シリーズ（ディスプレイ 
なしを選択したホ、15型液晶ディスプレイを除く） 

対他：マウスを動かして数秒待つか、キーボードの画四固 
固や怪 0®] のどれかを押してください。 

(LCtrUI t 陋卸を押しながら回]を1回押すと、「おやすみ 
ディスプレイの設定」を解除できます。「おやすみディ 
スプレイの設定」については 「PowerUtility - テレビ録 
画予約機能」のヘルプをご覧ください。 

リフレッシュレートや解像 
度が正しく設定されていな 

い 

(ディスプレイの電源ラン 
プがオレンジをに点灯） 

機種：け型液晶ディスプレイ 

対他：「リフレッシュレートを変更する」 （••► P .141) をご覧に 
なり、設定を変更してください。その後、「解像度や発を 
数の設定が変わっていませんか？」 （••► P .142) の手順を 
ご覧になり、ご購入時の解像度と発色数に設定してくだ 
さい。 


電源（パソコン電源）ランプが点灯している場合は、ディスプレイに関する次の原因 
も考えられます。上記とあわせて確認してください。 


考えられる原因 

機種（対象機種またはディスプレイ）と対処 

パソコンモードからテレビ 
モードに切り換わっている 

機種： T シリーズ、 LX シリーズでインスタントテレビ機能が付 
いている機種、19型液晶ディスプレイ （ TV チューナー 
内蔵）、17型液晶ディスプレイ （ TV チューナー内蔵） 

対処：次のボタンを押して、パソコンモードに切り換えてくだ 
さい。 

• T シリーズ： 

パソコン本体前面のパソコン/テレビボタン 

• LX シリーズでインスタントテレビ機能が付いている 
機種：パソコン本体前面のテレビ電源ボタン 

. 19型液晶ディスプレイ （ TV チューナー内蔵）： 

ディスプレイ前面の PC / TV ボタン 
. 17型液晶ディスプレイ （ TV チューナー内蔵）： 
ディスプレイ前面の入力切換ボタン 
なお、リモコンのパソコン/テレビボタンを押しても切 
り換わります。 


ここまで確認してもパソコンが起動しない場合は、電源ケーブルを接続し直すと問題が解か 
する場合があります。 

電源ケーブルを取り外したら、3分 K 上そのままの状態にしてください。 

その後もう一度ケーブルを接続し、電源を入れてください。 
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Q パソコンが起動しない、画面に何も映らない [ B 旧 LO ] 


A 電源を入れても何も表示されないとき、画面が真っ暗になってしまったとき 
は、次の点を順番に確認して〈ださい。 

真っ暗な画面にメッセージや文字が表示されているときは、 「 Q パソコンの電源を入れ 
ても、 Windows が起動しない（メッセージが表示される•音が鳴る他）」 (••►?. 140) 
をご覧ください。 

【バツテリだけでお使いの場合】 

AC アダプタを接続してください。これで画面が表示できれば、バッテリが原因とも考えら 
れます。 

「 Q バッテリが充電されない [ BIBLO ]」 （••► R 160) もあわせてご覧ください。 

考えられる原因 対処 

バッテリが切れている D 『パソコンの準備』一「接続する」をご覧になり 、 AC 

アダプタを接続して充電してください。バッテリを充電 
後、パソコンを使わなかった場合でも、自然放電によ 
り、バッテリの残量がなくなります。 

ご使用の際は、バッテリの残量に注意してください。 
バツテリ残量の表示については、ホ（サービス ア シスタ 
ント）のトツプ画面一「画面で見る マニュアル」 一「7 . 
パソコン 本体の取り扱い」 ー レくッテリ」 ー レくッテリ 
_で使う」をご覧ください。_ 

バッテリが外れている バッテリがしっかり取り付けられているか確認してく 

ださい。 

バッテリの取り付けホをあらかじめ確認したい場合は、 
ぶ (サービスアシスタント） のトップ画面一「画面で見 
る マニュアル」 一「7 ノくソコン 本体の取りあい」一 
レくッテリ」一「内蔵バッテリパックを交換する」をご 
覧ください。 


【状態表示 LED / LCD の©が消'灯している場合】 

【電源ボタンの周囲が消なしている場合 （ NB シリーズ、 LOOX シリーズをお使いの方)】 

パソコンの電;が入っていません。 


考えられる原因 

対処 

AC アダプタが外れている 

巧『パソコンの準備』一「接続する」をご覧になり 、 AC 
アダプタを正しく接続してください。 

電源が入っていない 

電源ボタンをしっかりと押して電源を入れてください。 

休止状態になっている 
(ご自身で設定した場合） 

電源ボタンを押して元の状態に戻してください。 

周辺機器が正しく取り付けられ 
ていない 

「 Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった」 
(••► R 156) をご覧になり、周辺機器が正しく取り付け 
られているか確認してください。 


各ボタンやスイッチの場所については、 C 『パソコンの準備』一「各部《称」をご覧ください。 


パソコンがおかしいときの Q&A 集 
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【状態表示 LED / LCD の©が点なまたは点滅している場合】 

【電源ボタンの周囲が点灯または点滅している場合 （ NB シリーズ、 LOOX シリーズを 
お使いの方)】 


■ ©が点灯している（電源ボタンの周囲が点なしている) 


考えられる原因 

対他 

省電力機能が働いている 

フラットポイントの操作面に触れるか、キーボードの 
四四固固や陋面]のどれかを押してください。 

• NB シリーズをお使いのホ 
上記の操作をしても、画面に何も表示されない場合 
は、パソコン本体の液晶ディスプレイをいったん閉じ 
て、 10 秒程度待ってから開けてください。 

ディスプレイの明るさが正しく 
設定されていない 

画を押しながら圆、または画を押しながら圓を押 
して調整してください。 

外部ディスプレイを使うように 
設定されている 

画を押しながら画を何度か押してください。 

圓を押しながら圓を押すたびに、外部ディスプレイ表 
示と液晶ディスプレイ表示が切り替わります。 

テレビにのみ表示するよう設定 
されている 

テレビを接続し、もう一度ディスプレイの表示を切り替 
えてください。切り替えホ法については、次の POINT 
「ディスプレイの表示を切り替える」をご覧ください。 


P POINT 

ディスプレイの表示を切り替える 

パソコンにテレビを接続した後、次の手順を参考にし、操作を行ってください。 

詳しくは、‘ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る マニュアル」 一「7 . 
パソコン本体の取り扱い」一「画面（ディスプレイ）」一「表示するディスプレイを切り替 
える」をご覧ください。 

1. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「プロパ 
ティ」をクリックします。 

2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

3. お使いの機種により、表示されるウィンドウが異なります。 

【「画面」タブがある場合】 

1. 「画面」タブをクリックします。 

2. 表示するディスプレイを選びます。 

3 「0 K 」 た勺リックします 

4.「ATI プロパティぺージ」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックし、「画 
面のプロパティ」ウィンドウで 「0K」 をクリックします。 

[rintel(R)Extreme Graphics 2 for Mobile」 タブがある場合】 

1. 「 lntel ( R)Extreme Graphics 2 for Mobile 」 タブー「グラフィックの プロパティ」 一 
「デバイス」タブの順にクリックします。 

2. 表示するディスプレイを選びます。 

3. 「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。 

4. roKj をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 

【「GeForce 4 420 Go 32M」 タブがある場合】 

1. 「GeForce 4 420 Go 32M」 タブー 「nView」 の順にクリックします。 

2. 表示するディスプレイを選びます。 

3. 「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。 

4. roKj をクリックし、すべてのウインドウを閉じます。 
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■ ©が点滅している（電源ボタンの周囲が点滅している) 


考えられる原因 

対処 

スタンバイ状態になっている 
(省電力機能が働いている） 

電源ボタンを押してください。 

このとき、電源ボタンを 4 秒な上押さないでください。 
パソコンの電源が切れ、ハードディスクに保存されてい 
ない作業中のデータは失われます。 


また、パソコンの電源を入れ直すと画面が表示される場合もあります。 「 Q どうしても 
電源が切れない」 （••► P .147) をご覧になり、電源を入れ直してください。 

なお、ここまで確認してもパソコンが起動しない場合は、 AC アダプタと内蔵バッテ 
リパックをいったん取り外して2〜3分放置後、再び、取り付けると問題が解かする 
場合があります。バッテリの取り外しホについては、ホ（サービスアシスタント）の 
トップ画面一「画面で見るマニュアル」一「7 .パソコン本体の取り扱い」一「バッ 
テリ」一「内蔵バッテリパックを交換する」をご覧ください。 


Q パソコンの電源を入れると、巧起動を繰り返す 


A Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまうと、次に電源を入れた 
とき、途中で画面が暗くなリ電源が切れる^自動で電源が入る、という動作を 
繰り返し、 Windows が起動しなくなる場合があります。 

次の手順に従って電源を切り、パソコンをご購入時の状態に戻して〈ださし、 


1 FUJITSU のロゴ画面が表示されているときに、パソコンの電源、を強制的に切ります。 

電源（パソコン電源）ボタンを 4 秒が上押し続けてください。 

2 「パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）」 （••►P.91) をご覧になり、パソコンをご 
購入時の状態に戻します。 



Q 音が出ない_ 

A t (サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一「11. 
トラブルシューティング」一「サウンド / CD / DVD 」 一「音が出ない」を 
ご覧になり、対処してください。 

パソコン 本体にある音量ボリ ューム や キーボー ドにある音量調節ボタンなどで音量 
を調節したり、キーボードにある Mute (消音）ボタンなどでミュートを解除したり、 
リモコンの消音ボタンを押したりすると音が出る場合があります（ボタン《や操作の 
しかたは機種により異なります)。 
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Q パソコンの電源を入れても、 Windows が起動しない 
(メッ七—ジがま示される.音が鳴る化） 


A パソコンの電源を入れると、メッセージが表示されたり、「ピッ」というよう 
なビープ音が鳴ったりして Windows が起動しない場合があります。 

電源を入れたとき、途中で画面が暗くなり電源が切れる一自動で電源が入る、という 
動作を繰り返す場合は、 「 Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す」 R 139) 
をご覧ください。 

■ 「規定外の信号です」などと表示された 

DESKPOWER の液晶ディスプレイや接続している外部ディスプレイに「規定外の信号です」 
「規定外の信号が入力されました」と表示されている場合は、解像度やリフレッシュレート 
が高く（または低く）設定されている可能性があります。「④リフレッシュレートを変更す 
る [DESKPOWER ( LX シリーズを除く）]」 （••► P .141) や「⑥解像度や発を数を変更する 
に ESKPOWE 民 LX シリーズのみを除く]」 （••► P .141) をご覧になり、設定を変更してくだ 
さい。 

■ 「システムのインス!ルが完全ではありません」などと表示された 

Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまうと、次に電源を入れたとき、途中で 
「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示され 、 Windows 
が起動しなくなる場合があります。次の手順に従って電源を切り、パソコンをご購入時の状 
態に戻してください。 

1 「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示されている 
ときに、パソコンの電漏を強制的に切ります。 

電源（パソコン電源）ボタンを4秒 W 上押し続けてください。 

2 「パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）」 （••►P.91) をご覧になり、パソコン 
をご購入時の状態に戻します。 

■ rinvalid system diskj などと表示された 

「 Invalid system disk 」 などのメッセージは、フロッピーディスクドライブにフロッピーディ 
スクをセットしたままパソコンの電源、を入れたときに表示されます。フロッピーディスクが 
セットされている場合は、取り出して [ jpg ] を押してください。 

■ その他のメッ七ージが表示された 

「 Q どうしても電源が切れない」 （••► P .147) をご覧になり、いったんパソコンの電源を切っ 
た後、次の①〜⑧を順番に試してください。 

① パソコンとディスプレイの接続を確認する [DESKPOWERH シリーズ、 CE シリーズ] 

巧『パソコンの準備』一「接続する」をご覧になり、パソコンとディスプレイを正しく接 
続してください。 

② パソコンと周辺機器の接続を確認する 

パソコンに周辺機器を接続している場合は、いったんすべての周辺機器を取り外してく 
ださい。その後、パソコンの電源を入れ直してください。 

③ BIOS をご購入時の状態に戻す 

「Q BIOS をご購入時の状態に戻す」 (••► P .164) をご覧になり、 BIOS の設定を戻してく 
ださい。 
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④ リフレッシュレートを変更する [DESKPOWER (LX シリーズを除く）] 

1. 「Q どうしても電漏が切れない」 （••►P.147) をご覧になり、パソコンの電漏を切りま 
す。 

2. パソコンの電源を入れます。 

3. FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されたら、画を押します。 

軽くキーを押しただけでは認識されない場合があります。画面が切り替わるまで何度 
も押してください。 

4. 四四で 「 VGA モードを有効にする」を選択し、 區画] を押します。 

5. 「オペレーティングシステムの選択」画面でお使いの 0S が選択されていることを確 
認し、 恆画 1 を押します。画面が表示されるまでお待ちください。 

6. 画面の何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をク 
リックします。 

7. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。 

8. 「モニタ」タブをクリックし、「画面のリフレッシュレート」の右の因をクリックして 
リフレッシュレートの値を選択します。 

9. 「0K」 をクリックします。 

10. 「モニタの設定」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。 

「画面の プロパティ」 ウィンドウに戻ります。 

11. 「OK」 をクリックします。 

12. 「スタート」ボタンー「終了オプション」の順にクリックします。 

13. 「再起動」をクリックします。 

パソコンが再起動します。 

⑤ 解像度や発色数を変更する [DESKPOWERLX シリーズのみを除く] 

「④リフレッシュレートを変更する [ DESKPOWE 民 （ LX シリーズを除く）]」 （••► P .141) 
の手順！〜5を行ってパソコンを起動した後、画面が表示されたら、「解像度や発を数の 
設定が変わっていませんか？」 （••► R 142) の手順をご覧になり、ご購入時の解像度と発 
色数に設定してください。 

⑥ パソコンをご購入時の状態に戻す 

上記のことを試しても エラーメ ッセージが表示されたり、 Windows が正常に起動しなかっ 
たりする場合は、 Windows のシステムが壊れている可能性があります。リカバリディス 
クを使って、パソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、レくソコンをご購 
入時の状態に戻す（リカバリ）」 （••► P .91) をご覧ください。 

■ メッ七ージが表示されず、ビープ音が鳴っている 

メモリ が正しく取り付けられ ていない か、 このパソコンでサポートしていないメモリ を取り 
付けている可能性があります。 

メモリを増設している場合は、いったん電源を切り、増設したメモリが正しく取り付けてあ 
るか確認してください。 

正しく取り付けても鳴る場合や、メモリを増設していないのに鳴る場合は、「富±通パーソ 
ナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にもご連絡ください。弊社純正品《外の 
メモリを増設している場合は、製造元.販売元にもご確認ください。 

「富±通 パーソナル 製品に関するお問合せ窓口」 にっいて は、0 『サポート & サービスのご 案 
内』をご覧ください。 


パソコンがおかしいときの Q&A 集 







Q 画面が乱れる（画像が揺れる、色がずれる、画像がち 
らつく、画像がぼやけるなど） 


A 次の点を順番に確認してください。 

■おくにテレビなどの磁気を発生するもの、携帯電話やトランシーバーなどの電波を 
発生するものがありませんか？ 

これらの磁気や電波を発生するものは、ディスプレイやパソコン本体に影響が出なレ、場所に 
置いてください。 

高圧電線の近くにお住まいの場合、ディスプレイやパソコン本体の置き場所を変えることに 
よって、画面の乱れが直る場合もあります。 

■ ディスプレイのケーブルは正しく接続されていますか？ [ DESKPOWERH シリー 
ズ、 CE シリーズ] 

巧『パソコンの準備』一「接続する」をご覧になり、ディスプレイのケーブルをパソコン本 
体に正しく接続してください。 


■ ディスプレイの調整は正しいですか？ [ DESKPOWER ] 

お使いのデイスプレイに付レ、ているボタンで調整してください。 LX シリーズをお使いのホは、 
バソコ ン本体側面の明るさ調整つまみで調整してください。 


■ 解像度や発色数の設定が変わっていませんか？ 

解像度が低くなっていたり、発色数が少なく設定されていたりすると、画面が乱れたように 
感じることがあります。 

次の手順に従って解像度や発色数を設定し直してください。 

P POINT 

画面がぼやけたように見える方は [ B 旧 LO ] 

BIBLO をお使いのちは、解像度を低く設定した状態で全画面表示になっているとき、画面 
がぼやけたように見えることがあります。 

手順に従って解像度を設定し直す、または全画面表示を通常表示に切り替えて〈ださい。 

全画面表示と通常表示の切り替えについては、 ■*( サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見るマニュアル」一「7 .パソコン本体の取リキ及い」一「画面（ディスプレイ）」一 
「全画面表示と通常表示を切り替える」をご覧ください。 

1 デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパ 
テイ」をクリックします。 
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2 「設定」タブをクリックし、解像度や発色数を変更します。 



左右にドラッグして解像度を変更 
します。 

クリックして発色数を変更します。 


(画面は 機種 や状況により異なります) 


ご購入時に設定されている解像度と発色数については、「【ご購入時の解像度と発色 
数】」 (••►?. 144)をご覧ください。 

表示可能な解像度と発を数については、簿（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見るマニュアル」一「7 ノくソコン本体の取り扱い」一「画面（ディスプレイ）」 
一「画面の解像度と発色数について」をご覧ください。 

3 設定が終了したら 「0K」 をクリックします。 

画面にメッセージが表示された場合は、指示に従って操作してください。 


P POINT 


r 互換性の警告」ウィンドウが表示された場合は 

次のように操作してください。 

1. 「新しい表示設定でコンピュータを再起動する」をクリックして©にし、 「0K」 をク 
リックします。 

2. 「システム設定の変更」ウィンドウで「はい」をクリックします。 

パソコンが再起動します。これで設定は終了です。手順4、5は必要ありません。 



4 「スタート」ボタンー「終了オプション」の順にクリックします。 

5 「再起動」をクリックします。 

パソコンが再起動します。 


パソコンがおかしいときの Q&A 集 
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[ ご購入時の解像度と発色数】 


機種名（品名） 

解像度 

発色数 

DESKPOWE 民 T シリーズ 

1360 X 768 

最高 （32 ビット） 

DESKPOWE 民 LX シリーズ、 H 70 K 9 V 、 H 70 K 7 V 、 
CE 70 K 9、 CE 70 K 7、 CE 55 K 7/ C 、 CE 50 K 9、 

CE 50 K 7/ S 、 CE 50 K 7/ M 、 CE 50 K 7 

1280 X 1024 

最高 （32 ビット） 

DESKPOWE 民 CE 50 K 5 

1024 X 768 

最高 （32 ビット） 

DESKPOWE 民 H 70 KN 、 CE 75 KN 、 CE 70 KN 、 CE 50 KN 



19型液晶ディスプレイのホ 

1280 X 1024 

最高 （32 ビット） 

17型液晶ディスプレイのホ 

1280 X 1024 

最高 （32 ビット） 

15型液晶ディスプレイのホ 

1024 X 768 

最高 （32 ビット） 

ディスプレイなしのホ 

描] 

描] 

BIBLO NX シリーズ 

1440 X 900 

最高 （32 ビット） 

BIBLO NB シリーズ、 MG シリーズ 

1024 X 768 

最高 （32 ビット） 

BIBLO LOOX シリーズ 

1280 X 768 

最高 （32 ビット） 


を：お使いのディスプレイにより表示できる解像度と発色数が異なります。お使いのディスプレイのマニュアルをご 
覧 ください。 

■ ゲームソフトなどをインス!ルしませんでしたか？ 

ゲームソフトなどをインストールした場合、このパソコンに合わないディスプレイドライバ 
に置き換えられた可能性があります。 

「 Q ドライバを更新する」 （••► P .161) をご覧になり、ディスプレイドライバを設定し直し 
てください。 

が> 上のす ベての 項目を確認しても画面の表示がおかしい場合は、ホ（サービスアシス 
タント）のトップ画面でレ、ードウェアの 診断」 をクリックし、お使いのパソコンの 
状態をチェックしてください。 

ハードウェアなどに問題がなかった場合は、お使いのパソコンをご購入時の状態に戻 
してください。詳しくは、レくソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）」 （••► R 91) 
をご覧ください。 
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Q 操作中に画面が動かなくなった 

A 操作していたソフトウェアを強制終了して〈ださい。 

ソフトウ卫アが強制終了できない場合は、強制的に再起動したり、強制的に電源を入 
れ直します。 

が重要 

直前の作業内容は保存されません 

この手順でソフトウエアを強制終了した場合や、電源を切った場合は、直前の作業内容は保 
巧されません。 


■ ソフトウェアを強制終了する 

1 [[Ml と陌图を押しながら [BBI を1回押します。 

「 Windows タスクマネージャ」ウインドウが表示されます。 

2 「アプリケーション」タブをクリックします。 

3 動かな〈なったソフトウェアをクリックし、「タスクの終了」をクリックします。 



強制終了したいソフトウエアを 
クリックします。 


(画面は機種や状況により異なります) 



4 終了を確認するメッセージが表示された場合は、「すぐに終了」をクリックします。 

選んだソフトウェアが強制終了されます。ソフトウェアによっては、強制終了に20〜 
30秒かかることがあります。 

5 「この問題を Microsoft に報告して〈ださい」というメッセージが表示された場合は、 
「エラー報告を送信する」または「送信しない」をクリックします。 

メッセージについて詳しくは、「「•ぃこの問題を Microsoft に報告してください。 • • • 」 
と表示された」 （••► P .151) をご覧ください。 

6 「Windows タスクマネージヤ」ウインドウの因をクリックします。 


ソフトウェアが強制終了できない場合は、次の 「 Windows を強制的に再起動する」 
(••► R 146) をご覧になり、 Windows を強制的に再起動してください。 


パソコンがおかしいときの Q&A 集 
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■ Windows を強制的に再起動する 

1 [CSQ と陌圓を押しながら ffM 面) を1回押します。 

「 Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。 

2「シャットダウン」メニューー > 「再起動」の順にクリックします。 

「シャットダウン」メニューから「再起動」が選べないときは、次の POINT 「「シャッ 
トダウン」メニューから選べないときは」をご覧ください。 

3終了を確認するメッセージが表示された場合は、「すぐに終了」をクリックします。 

前記の手順で再起動ができない場合は、 「 Q どうしても電源が切れない」 （••► P .147) をご 
覧になり、電源を入れ直してください。 

P POINT 

「シャットダウン」ゾニューから選べないときは 

画面が見えない、マウス/フラットポイントが使えないなどの理由でメニューから「再起 
動」が選べないときは、次の手順に従ってキーボードで操作してください。 

1. 「Windows を強制的に再起動する」の手順1の後、〇を押しながら0を押します。 

2. ® を押します。 

パソコンが再起動します。 

3. 前記の手順で再起動ができない場合は、 「Q どうしても電源が切れない」 （••►P.147) 
をご覧になり、電源を入れ直してください。 

ディスクをチェックする 

ソフトウェアや Windows を強制終了した場合は、次の手順でドライブをチェックすること 
をお勧めします。 

1. 実行中のプログラムをすべて終了します。 

2. デスクトップの®1(マイコンピュータ）をクリックします。 

3. プログラムをインストールしてあるドライブ（ご購入時の状態は（じ） ） を右クリッ 
クし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリックします。 

4. 「ツール」 タブをクリックし、 「ェラー チェック」の「チェックする」をクリックします。 

5. 「ディスクのチェックローカルディスク」ウィンドウで「フアイルシステムエラーを自 
動的に修復する」の□をクリックして囚にし、「開始」をクリックします。 

[C ドライブをチェックする場合】 

「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示さ 
れます。 

「はい」をクリックし、「スタート」ボタンー「終了オプション」の順にクリックします。 
その後「再起動」をクリックします。 

Windows が再起動し、エラーのチェックが行われます。 

[C ドライブレ:>1外をチェックする場合】 

ドライブのチェックが開始されます。終了すると「ディスクの検査が完了しました。」 
と表示されるので、次のように操作します。 

1. 「OK」 をクリックします。 

2. 「口ーカルディスクのプロパティ」ウィンドウで 「OK」 をクリックします。 

3. 「マイコンピュータ」ウインドウの gg をクリックします。 
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Q どうしても電源が切れない_ 

A 「 Q 操作中に画面が動かな〈なった」 （••► P .145) の操作を行っても問題が解 
決しない場合は、パソコンの電源を強制的に切り、その後もう一度電源を入れ 
てください。 

が重要 

強制的に電源を切る前に 

次の点に注意してください。 

-ハードディスクが動作しているときに電源を切ってしまうと、ファイルが失われたり、 
ハードディスクが壊れる可能性があります。 

強制的に電源を切るときは、 DESKPOWER はパソコン本体前面のを、 B 旧 L 0 は状態表 
示 LED/LCD の0やも力 《 、ハードディスクが動作しているかどうかの目安となります。 
点灯や点滅をしている場合は、ハードディスクのデータを読み書きしている可能性がある 
ため、しばら〈待つことをお勧めします。 

上記レ:>1外にも、ハードディスクが動いていると思われる場合（音がするなど）は、動作が 
止まるまでしばら〈待つことをお勧めします。 

-ご購入後、初めて電源を入れた直後に電源を切ると、パソコンをお使いになれなくなる場 
合があります。 Windows のセットアップが終わるまでは、電源を切らないでください。 
画面が映らないなど、画面が確認できない場合は、15分ほど待ってから電源を切るよう 
にしてくださし、。 


1 [[BcQ と陌圓を押しながら 阳 を1回押します。 

2 パソコンの電源を切ります。 

電源（パソコン電源）ボタンを 4 秒 K 上押し続けてください。 


3 この後電源を入れ直す場合は、10秒レ:>1上待って〈ださい。 

P POINT 

「Checking file system on C :」 と表示された場合 

ソフトウェアを強制終了した後、または強制終了できずに電源を切った後は、次に Windows 
を起動したときに 「Checking file system on C :」 と表示される場合があります。 

このとき、自動的に Windows やハードディスクの状態がチェックされ、必要に応じて修復 
が行われます。 

エラーがない場合はそのままお使いください。エラーが表示された場合は、メッセージに 
従って修復して〈ださい。 
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Q マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない 


A 次の点を確認して〈ださい。 

■ ソフトウェアの操作中でしたか？ 

ソフトウ: n アを強制終了し、パソコンを再起動してください。 
「 Q 操作中に画面が動かなくなった」 （••► P .145) 


■ キーボードの文字は入力できますか？ 

「画面で見るマニュアル」の「トラブルシューティング」に、キーボード入力にっいての説 
明があります。 

. キーに刻印されている記号が入力できない 
• テンキーの数字が入力できない 

などの問題を解決したいときは、义（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る 
マニュアル」一 「11.トラブルシューティング」 一 「キーボード/文字入力」をご覧ください。 

■ マウスやキーボードに飲み物をこぼしましたか？ 

やわらかい布などでふきとってください。 キーボー ドの キーとキーの 間に入ってしまったと 
きは、水分が乾くのを待ってからお使いください。乾いた後でキーを押しても文字が入力で 
きない場合は、0『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、「富±通パーソナル製品に 
関するお問合せ窓口」へご相談ください。 

[DESKPOWER の場合] 

■ ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが'使えなくなっていませんか？ 

「 Q ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが使えなくなった [ DESKPOWERT シリーズ、 
LX シリーズ]」 （••► P .157) もあわせてご覧になり、確認してください。 

■ 光学式のマウスが使えなくなっていませんか？ 

光学式のマウスは、次のようなものの表面では正しく動作しない場合があります。マウスを 
使う場所を変えてみてください。 

. 鏡やガラスなど、反射しやすいもの 
* 光ががあるもの 

. 濃淡のはっきりした編模様や柄があるもの（木目調など） 

-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの 

■ ワイヤレスマウスのすべりが悪くなっていませんか？ 

マウスの裏にあるボールが巧れていたり、ローラー部分にゴミがたまったりすると、すべり 
が悪くなりマウスポインタがなめらかに動かせなくなる場合があります。 

ボール式のマウスのお手入れのしかたにっいては、 (サービスアシスタント）のトップ画 
面一「画面で見るマニュアル」一「7 .パソコン本体の取り扱い」一「お手入れ」一 「FMV 
のお手入れ」をご覧ください。 

■ 光学式のマウスは正しく接続されていますか？ キーボードは正しく接続されて 
いますか？ 

マウスやキーボードの接続がゆるんでいると、操作ができなくなります。 

キーボードが使える状態なら、次の手順に従ってキーボードで Windows を終了し、パソコ 
ンの電源を切ってください。その後、接続し直してください。 
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1 國を押すか、または [[ BcD ] を押しながら慢却を押します。 

「スタート」メニューが表示されます。 

2 を押します。 

「コンピュータの電源、を切る」ウインドウが表示されます。 

3 を押します。 

電源が切れます。 

マウスもキーボードも使えない場合は、 「Q どうしても電源が切れない」 （••►P.147) をご 
覧になり、パソコンの電源を切った後にキーボードとマウスを接続し直してください。 
マウス、キーボードの接続ホ法については、巧『パソコンの準備』一「接続する」をご覧く 
ださい。 

■ スクロール ボタン（マウスの真ん中のボタン）を押していませんか？ 

クリックしてみてください。マウスポインタが表示される（動かせる）場合があります。 
知らずに スクロール ボタンを押してしまった場合、マウスポインタが変わってしまい、好き 
なホ向に動かせないように見える場合があります。 

添付されているマウスのスク ロール ボタンの使いホについては、な（サービスアシスタン 
卜）のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一「7 ノくソコン本体の取り扱い」一「マウ 
ス/フラットポイント」一「マウスを使う」をご覧ください。 

[BIBLO の場合] 

マウスを接続してお使いの場合は、 「[ DESKPOWE 民の場合]」 （••► P .148) の項目も必 
要に応じてご確認ください。 

■ フラットポイントが巧れていませんか？ 

フラットポイントは表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、'濡れた 
手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が巧れている場 
合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。 

電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。 


■ フラットポイントの設定を変更しましたか？ 

USB マウスを接続した状態でフラットポイントを無効にし、その後でマウスを取り外すと、 
フラットポイントで操作ができなくなることがあります。 

次のホ法でフラットポイントを有劾にすることができます。 

. 圆を押しながら画]を押す 

フラットポイントが有効の場合は 「Internal pointing device:Enable」 、無効の場合は 「Internal 
pointing device:Disable」 と画面に表示されます。 

ただし、「マウスのプロパティ」ウィンドウでフラットポイントの有効と無劾を切り替え 
ていた場合は、このホ法で切り替えることはできません。 

. 「マウスのプロパティ」ウィンドウで設定を変更する 

キー操作で切り替えられない場合は、もう一度 USB マウスを 接続し、 「マウスの プロパ 
ティ」ウィンドウでフラットポイントを有効にしてください。 

マウスの接続ホ法やフラットポイントの設定変更については、 (サービスアシスタント） 

のトップ画面一「画面で見る マニュアル」一「 7 ノくソ コン本体の取り扱い」一「マウス/ 
フラットポイント」一「マウスを接続する」、「フラットポイントを無効にする/有効にす 
る」をご覧ください。 



P POINT 

BIOS 七ットアップのパスワードを設定した場合 

スタンバイから復帰（レジューム）したとき、フラットポイントやマウスが使えない場合があります 。 BIOS 
セツトアップで設定したパスワードを入力して[[1亟巧を押してくださぃ。 
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Q 操作中に突然メッ七ージ画面が表示された 


A Windows の操作中に、突然メッセージ画面が表示されることがあります。操 
作を続けるには、表示された内容に応じて、次のように対処して〈ださい。 

表示内容はお使いの状祝によって変わります。サービスアシスタントを起動するとき 
に表示されたメッセージについては、「「サービスアシスタント」がうまく動かないと 
きは」 （••► R 75) もあわせてご覧ください。 

■ 「■ ■ - Windows が実巧する動作を選んでください。」と表示された 

お使いの状況に応じた動作を選択し、 「 OK 」 をクリックします。どの動作かわからない場合 
は、 「キャンセル」 をクリックしてください。 

「何もしない」をクリックした後 「 OK 」 をクリックしても、 「キャンセル」 と同じ操作になり 
ます。このとき、「常に選択した動作を行う。」と表示されている場合は、□をクリックして 
囚にすると、次からこの画面は表示されなくなります。 



■ 「このハードウェア[ハードウェア名など]を使用するためにインストールしよう 
としているソフトウェアは ■■ ■」と表示された 

そのまま操作を続けるには、「続行」をクリックします。 


ドウ: E アのイシストール 


A 


このハーの巧： 


をほ巧するためじインストールしようとしているソフトな[アは、 Windows XP との 
互がををお iiE する Windows 日ゴテストに合格していません。 

にのテストがを巧で•ある巧由 ） 

インストールを接巧した巧ろ、システムの扣巧がちねねれを0、システム 
が不安をじわるねど、ま大わ店香を引き起こす巧因とわる巧巧せげわり 
ます*今すぐインストールを中 Iff し、 Windows DU テストに合沿した y フ 
トウIアが入キ巧をかどうか、/、一阳がペンターに g 夏されることを、 
Microsoft は巧くわなめします。 


じ 続行に） ]>' イ巧 F 化御割 E 10 
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■「• ■ ■この問題を Microsoft に報告してください。 ■ ■ ■」と表示された 

「エラー報告を送信する」をクリックすると、 Microsoft 社のサーバーに接続され、エラーの 
詳細レポートが送信されます（送信には、インターネット接続環境が必要です)。 

このレポートはインターネットを通じて匿ぶの機密情報として送信され、 Microsoft 社の製 
品改善に使用されます。 

エラー報告をしない場合は、「送信しない」をクリックします。 



■ 「デスクトップクリーンアップウィザードの開始」と表示された 

「キャンセル」をクリックします。 

「次へ」をクリックして実行すると、デスクトップがクリーンアップされ、使っていない 
ショートカットがデスクトップから見えなくなります。これは「使用していないショート 
カット」フォルダにまとめて移動されたためです。 


P POINT 


「デスクトップクリーンアップウィザード」を表示したくないときは 

今後「デスクトップクリーンアップウィザードの開始」という画面を表示しないようにする 
には、次の手順に従って操作してください。 

1. デスクトップの何もないところで右クリックし、表示されるメニューから「プロパ 
ティ」をクリックします。 

2. 「画面のプロパティ」ウィンドウで「デスクトップ」タブをクリックし、「デスクトッ 
プのカスタマイズ」をクリックします。 

3. 「デスクトップ項目」ウィンドウで「60日ごとにデスクトップクリーンアップウィザー 
ドを実行する」の囚をクリックして□にし、 「OK」 をクリックします。 

4. 「画面のプロパティ」ウィンドウで 「OK」 をクリックします。 

■ 「所在地情報」ウィンドウが表示された 

お使いのパソコンに所在地情報の設定がされていない場合にこのウィンドウが表示されま 
す。お使いの通信回線にあわせて、設定を行ってください。 

設定項目とその内容にっいては、 (サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る 
マニュアル」一「6.インターネット /E メール」一「インターネットに接続するための設定」 
一「所在地情報を設定する」をご覧ください。 
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■「 Windows 七キユリティの重要な警告」ウィンドウが表示された 

ソフトウェアを使用中、 「 Windows セキュリティの重要な警告」ウィンドウが表示される場 
合があります。これは、ソフトウェアがネットワークに接続しようとしていることを 
「 Windows ファイアウォール」が感知し、接続しても問題ないかどうかを確認するためのウィ 
ンドウです。 


Windows セキュリティのま巧な普告 


このブ日ヴぅムのなをの—3が — フパアウォ 


このブ日ヴラムをフ□ゥウし授けますか？ 

■ を前(曲,«»«««,«« 

を巧元を)： 


I ブ□ッウする化） I 〔ブ□ックを賠除する (U) I [ 巧で確忍する(か〕 

Windows ファイアウォールで、このプ日ヴラムでのインターネットやネットワークからの巧続の勃言をプ日ッウ 
しました。プ□ウラムを i 忍葡している巧合、または発行元抓言巧できる巧ちは、プ日ックをお除することび 
できます。 ドのブ11ヴぅムにけしてブ11、リ々ホ阻除で’きるかま元1，ます。 


「ぶ前」にはそのソフトウェアのぶ称やサービスぶ、「発行元」にはソフトウェアメーカーの 
ぶ前が表示されます。表示されたソフトウェァがネットワークに接続しても問題ないとお客 
様自身が判断した場合は、「ブロックを解除する」をクリックしてください。ネットワーク 
に接続しないようにする場合は、「ブロックする」をクリックしてください。 

なお、表示されたソフトウェァを 「 Windows ファイァウォール」に例外として登録しておく 
ことで、警告メッセージが出ないようにすることもできます。設定ホ法に ついては、 
を（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見る マニュアル」 一「4 . セキュリ 
ティ対策」一「インターネット/ネットワークのセキュリティ対策」一「不正ァクセスタオ策 
(ファイアウォール）」一「 「 Windows ファイアウォール」 について」 一「「 Windows ファイア 
ウォール」の設定を変更する」をご覧ください。 

■「 No け on Antivirus 」 の「七キユリティ警告」というウィンドウが表示された 

ネットワークに接続したり、ソフトウェアを起動したりしたときに 、 「Norton Antivirus 」 の 
「セキュリティ警告」というウィンドウが表示される場合があります。 

「N Orton Antivirus 」の 「N orton Internet Worm Protection 」 機能は、不正アクセスや重要なデー 
夕の流出を防ぐために、お使いのパソコンを監視しています。そのため、ネットワークを利 
用するソフトウェアやサービスによっては 、 「Norton Internet Worm Protection 」 機能に不審な 
動作として認識され、このウィンドウが表示される場合があります。 


セキュリティ警告 

ヘルフ 

Norton Internet Worm Protection が〕ンピユ ー5上のにアウたスしよ 
うとするリモートシステムを檢出しました。 

オンラインゲ—ム、ファイル共有' インス5ントイツたンジサーねどのイン5- 
ネットァウセスカ地要なプ□ヴラムを閒始した場さにはブロヴラムの続行を 
許可するために[許可 (P)] を選巧してくださし、。 


i が田をほす. 


日な 

2004/10/21 

巧固 

16:29 

/<ス 

フ7イルを 

C：¥Program File...¥MyMedia.exe 
MyMedia 



[ 0K 


次の操作を進めるには、そのソフトウエアを使用しても安全上問題がないかどうかよくご確 
認の上、設定を行ってください。 

. ネットワークに接続しても問題ないとお客様自身が判断した場合 
因をクリックして「許可」を選択し、 「 OK 」 をクリックしてください。な後、常にその 
ソフトウエアでネットワークを利用することができます。 
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* ネットワークに接続しないようにする場合 
因をクリックして「遮断」を選択し、 「0 K 」 をクリックします。が後、常にそのソフト 
ウェアでネットワークを利用する機能は使えなくなります。 

設定終了後は、そのソフトウェアを利用しようとしても「セキュリティ警告」ウィンドウは 
表示されなくなります。 

P POINT 

必ず LiveUpdate を巧ってください 

「Norton Antivirus 」 のネ刀期設定が終わったら、必ず LiveUpdate を行ってください。 
LiveUpdate を行うと、ご購入時にインストールされているソフトウエアがネットワーク機 
能を使用する場合に、「セキュリティ警告」ウィンドウを表示しないように、自動で設定し 
ます。 

まだ、 LiveUpdate を行っていない方は、必ず行ってください。 

ただし、お客様が「セキュリティ警告」ウィンドウで許可/遮断を設定した場合は、 
LiveUpdate を行っても自動で設定はされませんのでご注意ください。 

LiveUpdate の方法については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマ 
ニュアル」一「4 .セキュリティ対策」一「インターネット/ネットワークのセキュリティ 
対策」一「ウイルス/ワーム対策 （Norton Antivirus )」 一「ウイルス定義ファイルをアップ 
デートする」をご覧ください。 

LiveUpdate で設定されるソフトウエアについては、「このパソコンのセキュリティ設定」 
(- ► P .54) をご覧ください。 

ここで行った設定を、後から確認や変更したい場合は、ホ（サービスアシスタント）のトッ 
プ画面一「画面で見るマニュアル」一「4 .セキュリティ対策」一「インターネット/ネッ 
トワークのセキュリティ対策」一「ウイルス/ワーム対策 （Norton Antivirus )」 一 「「Norton 
Internet Worm Protection 」 機能について」一 「「Norton Internet Worm Protection 」 の設定を 
確認/変更する」をご覧ください。 

「Norton Antivirus 」 にっいては、ヘルプをご覧になるか、株式会社シマンテックにお問い合 
わせください。お問い合わせ窓口にっいては、巧『サポート&サービスのご案内』一「ソフ 
トウエアについて困ったときは」一「ソフトウェアのお問合せ先一覧」をご覧ください。 
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■「Norton Internet Secunty 」 の「プログラム制御」や「警告」というウィンドウ 
が表示された 

「Norton Internet Security 」 をお使いの場合は、ネットワークに接続したり、ソフトウェアを 
起動したりしたときに 、 「Norton Internet Security 」 の「プログラム制御」や「警告」などの 
ウィンドウが表示される場合があります。 

「Norton Internet Security 」 は、不正アクセスや重要なデータの流出を防ぐために、お使いの 
パソコンを監視しています。そのため、ネットワークを利用するソフトウェアやサービスに 
よっては 、 「Norton Internet Security 」 に不審な動作として認識され、このウインドウが表示 
される場合があります。 



ブロヴラム制御 


^但危ぉ度 誤ント 


Microsoft Windows Media Playe 广がイン5ーネットにアウたスしようとして 
います。 

詳I田をま示 


どうみましま才か？ 




次の操作を進めるには、そのソフトウェアを使用しても安全上問題がないかどうかよくご確 
認の上、設定を行ってください。 

コンピュータ上の何というプログラムがネットワークに接続しようとしているのか知りた 
い場合は、「詳細を表示」または「警告アシスタント」をクリックしてください。 

. ネットワークに接続しても問題ないとお客様自身が判断した場合 
图をクリックして「インターネットアクセスを自動的に設定」や「常に許可する」など 
を選択し、 「 OK 」 をクリックしてください。 K 後、常にそのソフトウェアでネットワー 
クを利用することができます。 

• ネットワークに接続しないようにする場合 
因をクリックして「遮断」を選択し、 「 OK 」 をクリックします。が後、常にそのソフト 
ウェアでネットワークを利用する機能は使えなくなります。 

設定終了後は、そのソフトウェアを利用しようとしても「プログラム制御」や「警告」など 
のウインドウは表示されなくなります。 

「Norton Internet Security 」 については、ヘルプをご覧になるか、株式会社シマンテックにお 
問い合わせください。お問い合わせ窓口については、 C 『サポート&サービスのご案内』一 
r ソフトウェアについて困ったときは」一「ソフトウェアのお問合せ先一覧」をご覧ください。 

P POINT 

「 updatenv . exe 」、「 MyMediaServer . exe 」 について 

「 updatenv . exe 」 は、「アップデートナビ」が使用しているプログラムです。 
「 MyMediaServer . exe 」 は、 「 MyMedia 」 が使用しているプログラムです。 

セキ ユ リテイ上の問題はありませんので、 こ J をクリックして「常にすベてのポートでこのプ 
ログラムからの接続を許可する」や「常に許可する」を選択し、 「0 K 」 をクリックして先に 
進んでください。 
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Q サービスアシスタントがうまく動かない 

A 状況によって対処方法が異なります。 

■ 「「富±通サービスアシスタント」を起動する準備ができていません」というメッ 
七ージが表示された 

このパソコンに 添付されている尽)「富±通 サービスアシスタント」の CD - ROM をセットし、 
「 OK 」 をクリックしてください。 



■ どうしてもサービスアシスタントが起動しない 

サービスアシスタントをいったん削除し、再インストールすることで解決する場合があります。 
「コントロールパネル」にある「プログラムの追加と削除」機能でサービスアシスタントを 
削除し、再インストールしてください。 

このとき、「コンピュータの管理者」のユーザーアカウントで作業を行ってください。ユー 
ザーアカウントが「制限ユーザー」の場合、ソフトウェアを削除できない場合があります。 
サービスアシスタントの削除から再インストールまでの流れは、次の手順をご覧ください。 


1起動しているソフトウェアをすべて終了します。 

2「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

3「プログラムの追加と削除」をクリックします。 

4一覧から「富±通サービスアシスタント（マニュアルんサポート）」をクリックします。 

5「変更と削除」（または「削除」）をクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアを削 
除します。 

6ソフトウェアの削除が終了したら、「プログラムの追加と削除」ウィンドウで因をク 
リックします。 

7「コントロールパネル」ウィンドウで因をクリックします。 

8「スタート」ボタンー「終了オプション」の順にクリックします。 



9「再起動」をクリックします。 

パソコンが再起動します。 

10 ©「富±通サービスアシスタント」をセットします。 

11「富±通サービスアシスタントの準備」というウィンドウで「開始」をクリックします。 

サービスアシス タントのイ ンス トールが始まります。手順12のウインドウが表示され 
るまで、しばらくお待ちください。 

12「富±通サービスアシスタントのインストールが終了しました。」というメッセージが 
表示されたら「いますぐ再起動する」をクリックします。 

パソコンが再起動します。 

13 ©「富±通サービスアシスタント」を取り出します。 


パソコンがおかしいときの Q & A 集 


155 











■ 画面に白いウィンドウが表示された 

「初めて PDF 形式のマニュアルを表示するとき」 （••► P .87) をご覧になり、対処してください。 


Q 周辺機器を取り付けたら、動作がおかしくなった 


A 次の点を確認して〈ださい。 

■ 正しく接続されていますか？ 

いったんパソコンと周辺機器の電源を切った後、周辺機器が正しく取り付けられているか確 
認してください。 

■ 正しく設定されていますか？ 

周辺機器の設定（ドライバのインストールなど）が正しくされているか確認してください。 
詳しくは、周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。 

■ 周辺機器がお使いのパソコンに対応していますか？ 

周辺機器に添付のマニュアル、および义（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で 
見るマニュアル」一「8 .周辺機器の接続」をご覧ください。 

P POINT 

ACPI について 

このパソコンは 、 ACPI (省電力に関する電源制御規格の1つ）によって動作していますの 
で、周辺機器も ACPI に対応したものをお使いください。スタンバイ状態での省電力機能の 
レベルのことを S 1、 S 3 などと表します。 

ACPI に対応していない周辺機器をお使いの場合は、増設した機器やパソコンが正常に動作 
しなくなることがあります。周辺機器が ACPI に対応しているかどうかは周辺機器の製造元 
にお問い合わせください。 

BIBLO ( LOOX を除く）は、低レベルのスタンバイ （ ACPIS 1) には対応していません。お 
使いの周辺機器が S 1 にしか対応していない場合は、パソコンをスタンバイ/休止状態にし 
ないでください。 

スタンバイ/休止状態については、ぷ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見 
るマニュアル」一「7.パソコン本体の取り扱い」一「省電力機能（スタンバイ/休止状態）」 
-「省電力機能を使う」をご覧ください。 

正常に起動したときの設定に戻す 

周辺機器を取り付けた後で、 Windows が起動できなくなった場合、前回正常起動時の構成 
を使用して、 Windows を起動することができます。次の手順に従って操作して〈ださい。 

1. パソコンの電源を切り、追加した周辺機器を取り外します。 

2. パソコンの電源を入れます。 

3. FUJITSU のロゴ画面下に、メッセージが表示されたら圓]を押します。 

4. 四四で、「前回正常起動時の構成（正しく動作した最新の設定）」を選択し、恆國を 
押します。 

5. 「オペレーティングシステムの選択」画面でお使いの OS が選択されていることを確認 
し、喔亟团を押します。 


これで、前回正常起動時の構成を利用して Windows が起動します。 
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Q ワイヤレ スキーボー ドやワイヤレ スマ ウスが使えな く 
なった [ DESKPOWERT シリーズ、 LX シリーズ] 


A パソコンに添付されているワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスをお使 
いの方は、次の点を確認して〈ださい。 

「 Q マウスポインタが動かない、キーボードが操作できない」 （••► P .148) の対処ホ法 
も参考にしてください。 


■ ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスをお使いの場所は適当ですか？ 

パソコン設置場所やお使いの状況によっては、通信を妨げる原因となる場合があります。 

0『パソコンの準備』一「周辺機器の設置/設定/増設」一「ワイヤレスキーボード/ワイ 
ヤレスマウスの設置と設定」をご覧になり、正しい配置とワイヤレスキーボード/ワイヤレ 
スマウスを使用するときの注意事項を確認してください。 

■ ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスに正しく電池が七ットされていますか？ 

適切な乾電池を正しくセットする必要があります。 

0『パソコンの準備』一「周辺機器の設置/設定/増設」一「ワイヤレスキーボード/ワイ 
ヤレスマウスの設置と設定」をご覧になり、セットした電池の種類.向きや寿命について確 
認してください。 


■ 通信周波数/ ID は正しく設定されていますか？ 

お使いの状況により、通信周波数/のを設定し直す必要があります。 

巧『パソコンの準備』一「周辺機器の設置/設定/増設」一「ワイヤレスキーボード/ワイ 
ヤレスマウスの設置と設定」一「通信周波数/の設定値について」をご覧になり、必要に 
応じてこれらの値を変更してください。 

パソコンに USB 機器を接続しているホは、 次の点も ご確認ください。 

■ USB 機器のドライバはお使いの OS に対応していますか？ 

接続している USB 機器のドライバが正しくないと、ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマ 
ウスの動作に影響を与える場合があります。今お使いの 0 S にドライバが対応しているかど 
うかを確認し、対応していない場合は USB 機器のメーカーからお使いの 0 S に対応したド 
ライバを乂手してください。 

入手したドライバをインストールするときは、現在、お使いのドライバを削除してください。 
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Q ワイヤレスキーボードのキーやボタンを押していない 
のに、キーを押し続けた状態になったり、音量設定が 
不安定になったりする [DESKPOWER T シリー义 LX 
シリーズ] 


A ワイヤレスキーボードの通信状態が悪化したためです。次の点を順番に確認し 
てくださし、。 

■ 操作中にワイヤレスキーボードを移動しましたか？ 

ワイヤレスキーボードを元の位置に戻してもう一度同じキーまたはボタンを押してくださ 
い。 

■ 周辺の環境が変わりましたか？ 

周辺の環境を確認して通信可能な状態にし、もう一度同じキーまたはボタンを押してください。 
周辺の環境の確認点については、 DESKPOWE 民をお使いのホは巧 『パソコンの 準備』 一 「周 
辺機器の設置/設定/増設」一「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスの設置と設定」 
をご覧ください。 


Q 状態表示 LED / LCD がおかしい [ B 旧 LO ] 


A 状態によって対処法が異なります。 

■ C が赤く点な/点滅している （ NX シリーズ） 

□や- CD が赤く点な/点滅している （ NB シリーズ、 LOOX シリーズ） 

〇やをずの点滅が止まらない （ MG シリーズ） 

バッテリの残量が少ない、バッテリが正しく充電できていない、などの原因が考えられます。 
AC アダプタを接続し、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュア 
ノレ」 一「7 ノくソコン本体の取り扱い」 ー レくッテリ」 ー レくッテリで使う」をご覧ください。 

■ CD / DVD を七ットしていないのに@が点滅している（が態表示 LED / LCD に®が 
ある機種のみ） 

故障ではありません。これは、 Windows がパソコンに CD/DVD が入っているかどうか定期 
的に調べているためです。 
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Q ハードディスクからカリカリという音がする [ BIBLD ] 


A 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。 

• Windows を終了した直後 
. スタンバイや休止状態にした直後 

• パソコンの操作を一時中断した場合（ハードディスクへのアクセスが数秒間なかった場合） 

. 操作を中断した状態から、再度パソコンを操作した場合 

. パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合レ、ード 
ディスクへのアクセスがあった場合） 

この音は、パソコンが自動的にデータの保存などの作業をしているために発生します。 
故障ではありませんので、そのままお使いください。 


Q Windows の起動時や終了時にフロッピーディスクドラ 
イブから音がする [BIBLO NB 80 K 、 NB 80 KN 、 NB 75 K 、 
NB 55 K 、 NB 50 K 、 NB 50 KN ] 


A 「Norton Antivirus 」 が フロ ッピー デイ スクをウイルススキヤンしているときに 
音がすることがあります 。 「Norton Antivirus 」 の設定を変更すると解決できる 
場合があります。 


「Norton AntiVims 」 の設定を変更する手順は次のとおりです。 

P POINT 

設定を変更する前に 

設定を変更すると、セキュリティの危険が増す可能性があります。通常はご購入時の設定に 
しておくことをお勧めします。 



1 画面右下の通知領域にある回 （Norton AntiVims "，） をダブルクリックします。 

2 「Norton Antivirus 」 ウィンドウで「オプション」をクリックします。 

3 rNorton AntiVirus オプション」ウィンドウの左側にある 「 Auto - Protect 」 をクリックし、 
「拡張」をクリックします。 

4 「拡張オプション」というウィンドウで次の設定を変更します。 

• 「すべてのリムーバブルメディアの挿入時にブートウイルスをスキャン」の因をクリック 
して、□にします。 

• 「シャットダウン時に A ドライブのフロッピーのブートウイルスをスキャン」の囚をク 
リックして、□にします。 

5 「0 K 」 をクリックします。 

6 「Norton AntiVirus 」 ウインドウの因をクリックします。 
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なお、上記の操作で 「 NortonAntiVims 」 の設定を変更しても、 Windows の起動時にフ 
ロツ ピーディスクドライブから音がすることがあります。この音は、 Windows がフ 
ロツ ピーディスクドライブに フロツ ピーディスクが セツ トされているかどうかを 
チェックするために発生します。故障ではありませんので、そのままお使いください。 


Q 

バッテリが充電されない [ BIBLO ] 

A 

次のような原因が考えられます。順番に確認して〈ださい。 


原因 

対処 


バッテリが外れている 

内蔵バッテリパックの取り付けホ法は、ホ（サービスアシ 
スタント）のトップ画面一「画面で見るマニュアル」一 
「7 ノくソコン本体の取り扱い」ーレくッテリ」一「内蔵 
バッテリパックを交換する」をご覧ください。 


AC アダプタが外れている 

コンセントおよびパソコン本体に正しく接続し直してく 
ださい。 

こ]『パソコンの準備』一「接続する」をご覧になり 、 ACT 
ダプタを接続してください。 


パソコン本体が熱くなり、保護機 
能が働いている（状態表示 LED / 
LCD のレくッテリ充電表示ラン 
プ」[を]が点滅） 

保護機能が働いて、充電が休止されることがあります。し 
ばらくすると、自動的に充電が再開されます。 


パソコン本体が冷たくなり、保護 
機能が働いている（状態表示 LED / 
LCD のレくッテリ充電表示ラン 
プ」[注]が点滅） 

パソコンを暖かいところに置いて、 AC アダプタを接続し 
直してください。暖かいところに移す際は、結露が発生し 
ないようご注意ください。 

バッテリの温度が5て:ジ《下になると、保護機能が働いて充 
電が休止されることがあります。しばらくすると、自動的 
に充電が再開されます。 


を：機種により「バッテリ充電ランプ」/「バッテリ充電表示」/「内蔵バッテリパック充電ランプ（増設用内蔵バッテ 
リユ ニットを電ランプ)」となります。 


P POINT 

バッテリが90%な上残っているとき 

バッテリが約90〇/〇1^上残っているときは、充電を開始しない場合があります。 

バッテリについては、义（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見るマニュ 
アル」一「7 ノくソコン本体の取り扱い」ーレくッテリ」ーレくッテリで使う」をご覧 
ください。 
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3 設定を変えたいときの Q & A 集 _ 

「画面で見るマニュアル J もご覽ください。 

ホ（サービスアシスタント） の トップ画面一「画面で見る マニュアル」 もあわせてご覧くだ 
さい。 


Q ドライバを更新する 


A サウンドの再生や画面表示などが正常に行われないとき、ドライバを更新する 
と問題が解決できる場合があります。 

次の方法でドライバを更新してください。 


が重要 

ドライバを更新する前に 

ドライバを更新する前に、起動中のソフトウェアをすべて終了させて〈ださい。 

スクリーンセーバーを設定している場合は、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一 
「画面で見るマニュアル」一「 3 .パソコンの基本」一「画面の表示」一「使っていないと 
きに画像を表示しておく（スクリーンセーバー ） 」をご覧になり、スクリーンセーバーを「な 
し」に設定してください。 


【インターネットに接続してドライバを更新する場合】 

各ドライバは、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 

ご購入時に添付されているものよりも新しいバージョンのドライバがインターネット上で 
公開されている場合があります。 

■ 「アップデートナビ」で最新のドライバを確認する 

お使いのパソコンに搭載されているドライバなどの最新情報は、「アップデートナビ」で確 
認することができます。更新情報の確認後、そのままインストールすることもできるので便 
利です。 

アップデートナビについては、「アップデートナビ」 （••► P .70) をご覧ください。 



■ FMV 活用サイト AzbyClub (アズビィクラブ）ホー厶ぺージで最新のドライバを 
確認する 

ドライバなどの最新情報は、 FMV 活用サイト AzbyClub (アズビィクラブ）ホームページ 
( littp :// azby . fmworld . net /) の「ダウンロード」をご覧ください。 

「ダウンロード」については、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「インターネット 
のサポート情報」からもご覧いただけます。 
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【添付のディスクからドライバを更新する場合】 

添付のディスク （§)「 アプリケーシヨンディスク 1」 または@「アプリケーシヨンディスク 2」 
(し J ( Update ) フォルダがある場合）に2004年11月時点でのドライバが用意されています。 
ご購入時のドライバとそのフォルダぶについては、ディスクの中の哲 （ Indexed ) というファ 
イルをクリックしてご確認ください。 

また、ご購入時よりも新しいドライバがレ) （ Update ) というフォルダの中に用意されてい 
る場合があります。し J ( Update ) フォルダもご確認になり、ドライバがある場合はこちらを 
お使いください。 

哲 （ Indexed ) をクリックして開くと、次のような表が表示されます。この表から、お使いの 
機種に対応するドライバを調べて更新してください。 


フオルダ/ 
ファイル名 

ディスク内容 一覧 

適応機種 

CXXABC 

CXXDE 

CEXXFG 

¥Atmail 

@ メール 

• 

• 

• 

¥Atmenu 

@ メニュー 

• 

• 

• 

¥Ezbackup 

FM かんたんバックアップ 

• 

• 

• 

〜〜〜 

〜〜〜 

〜〜〜 

〜〜〜 

〜〜〜 


この表は一例です。実際の表とは内容が異なります。 


【表の見かた】 

1 「ディスク内容 一覧」 欄から必要なドライバを探します。「適応機種」欄で、お使いの 
機種に対応しているか（•がついているか）どうかを確認して〈ださい。 

2 「フォルダ/ファイル名」欄で、ドライバが入っているフォルダ名を確認します。 

ドライバを更新するときはこのフォルダを開き、 readme . txt や install . txt を参照してく 
ださい。インストールに必要なミ主意事項や手順が書かれています。 


インストール手順フアイル （ readme . txt または install . txt ) を参照してドライノくを更新すると 
き、次の点に気をつけてください。 

. ドライバは「更新」の手順に従ってください。 

. フロッピーディスクを使用するように記述されていても、添付のディスクをお使いくだ 
さい。 

【その他】 

プリンタなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライバについては、お使いの 
周辺機器のマニュアルをご覧ください。 
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Q 最小限の機能で起動する（七ーフモード) 


A パソコンに何らかのトラブルが発生したときに、 Windows を セーフモー ドで 
起動すると、最小限の機能で起動できます。次の手順に従って操作して〈ださ 
い。 


1 パソコンの電源を入れます。 

電源が入っている場合は再起動します。 

2 FUJITSU のロゴ画面の下にメツセージが表示されたらすぐに圆を押します。 


P POINT 

國を押すのが遅かった場合 

セーフモードではなく、通常の状態で Windows が起動します。 

次の操作を行い、手順2 (圓)を押す）からやり直してください。 

1. 「スタート」ボタンー「終了オプション」の順にクリックします。 

2. 「再起動」をクリックします。 

パソコンが再起動します。 

3 四四で「セーフモード」を選択し、 [[EnterJl を押します。 


P POINT 

r 前回正常起動時の構成」とは 

前回正常に Windows が起動したときの設定が保巧されています。 
原因がよくわからない場合は、こちらを選択することをお勤めします。 


4 「オペレーティングシステムの選択」画面でお使いの OS が選択されていることを確認し、 
犀亟却 を押します。 

この後、「開始するにはユーザーぶをクリックしてください。」というメッセージが表示さ 
れた場合は、 「 Owner 」 をクリックします。 

5 メッセージを確認し、「はい」をクリックします。 

セーフモー ドで起動します。 



P POINT 

圓を押しても Windows が起動してしまう場合は 

次の操作でセーフモードにすることもできます。 

1. 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

2. 「名前」に半角英数で次のように入力し、 「 OK 」 をクリックします。 

msconfig 

3. 「システム構成ユーティリティ」ウィンドウが表示されたら、 「 BOOT . INI 」 タブをク 
リックします。 

4. 「ブートオプション」で 「/ SAFEBOOT 」 の□をクリックして囚にし、 「 OK 」 をクリッ 
クします。 

5. 「システム構成」ウィンドウが表示されたら、「再起動」をクリックします。 
パソコンが再起動します。 この 後、「開始するには ユーザー 名をクリックしてくださ 
し、。」というメッセージが表示された場合は、 「 Owner 」 をクリックします。 

6. メッセージを確認し、「はい」をクリックします。 

セーフモードで起動します。 

セーフモー ドから通常の状態に戻すときは、次の操作を行います。 

7. この POINT 内の手順1、2を実行します。 
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8. 「システム構成ユーティリティ」ウィンドウが表示されたら、「全般」タブをクリック 
します。 

9. 「スタートアップの選択」で「通常スタートアップ」の〇をクリックして©にし、 
「 OK 」 をクリックします。 

10. 「システム構成」ウィンドウが表示されたら、「再起動」をクリックします。 
パソコンが再起動します。 

セーフモードで起動しても問題が見つけられず、 Windows が正常に起動しない場合 
は、お使いのパソコンをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、レくソコンを 
ご購入時の状態に戻す（リカバリ）」 （••► P .91) をご覧ください。 


Q BIOS をご購入時の状態に戻す_ 

A Windows が起動しないときなど、目 IOS セットアップを起動し、 BIOS の設定を 
戻すと問題が解決できることがあります。 

[DESKPOWER の場合] 

1 パソコンの電源を入れ、 FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されたら®を押します。 

國を軽く押しただけでは BIOS セットアップが起動しない場合があります。画面が切り替 
わるまで何度も押してください。 

タイミングが合わずに BIOS セットアップが起動しなかったら、電源ボタンを4秒が上押 
して電源を切り、もう一度最初から操作をやり直してください。 

2 「終了」メニユーー > 「標準設定値を読み込む」の順に選んで画画]を押します。 

3 四]を押す、または「はい」を選んで 恆面 1 を押します。 

4 「変更を保存して終了する（再起動）」を選んで画面]を押します。 

5 四]を押す、または「はい」を選んで 恆画 1 を押します。 

パソコンが再起動します。 

[ BIBLO の場合] 

1 パソコンの電源を入れ、 FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されたら圓を押します。 

圓を軽く押しただけでは BIOS セットアップが起動しない場合があります。画面が切り替 
わるまで何度も押してください。 

タイミングが合わずに BIOS セットアップが起動しなかったら、電源ボタンを4秒が上押 
して電源を切り、もう一度最初から操作をやり直してください。 

2 「終了」メニユーー > 「標準設定値を読み込む」の順に選んで恆函 1 を押します。 

3 「はい」を選んで 画面] を押します。 

4 「変更を保存して終了する」を選んで區画]]を押します。 

5 「はい」を選んで恆面 1 を押します。 

パソコンが再起動します。 
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Q C ドライブと D ドライブの割合を変更する 

|：DESKPOWER H シリーズ 、 BIBLO NB 90 K / TS 、 NB 90 K / 
T 、 NB 90 KN / r 、 NB 75 K / r を除く] 


A 「リカバリディスク」を使って C ドライブと D ドライブの割合を変更すること 
ができます。 

次の手順を参考にしてください。 

DESKPOWE 民 H シリーズ 、 BIBLO NB 90 K / TS 、 NB 90 K / T 、 NB 90 KN / T 、 NB 75 K/T をお 

使いのホは、 C ドライブと D ドライブの割合を変更することはできません。 


が重要 

全データが削除されます 

この操作をすると、ハードディスク内のすべてのデータ （ C ドライブ、 D ドライブ共に）が 
削除されます。「バックアップで大切なデータを守る」 （••► P .38) をご覧になり、必要な 
データはあらかじめ CD / DVD など別の媒体にバックアップをしておいてください。 

NTFS に設定されます 

FAT 32 に設定してある場合も、 C ドライブ、 D ドライブ共に自動で NTFS に変更されます。 

ドライブの容量制限 

C ドライブの最小サイズは15.0 GB 、 D ドライブの最小サイズは10.2 GB です。これよリルさ 
くすることはできません。 


P POINT 


インスタント MyMedia 対応の機種をお使いの方は [ B 旧 LO ] 

C ドライブと D ドライブの容量を変更した場合は、通常のリカバリ手順と異なります。 ® 「イ 
ンスタント MyMedia リカバリディスク」もあわせて使いますのであらかじめ用意して〈だ 
さい。 

1 「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」 （••► P .100) の手順1〜8を行 
います。 



2 表示された項目から「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択し、 幅画] を巧 
します。 


3 「領域を任意に設定して戻す」を選択し、幅画]]を巧します。 
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4 画面に表示されるインジケータで容量を確認しながら、固/固で C ドライブの容量を指 
定します。 


現在のハードディスク容量 


C ドライブ** GB 

その他のドライブ** GB 

変更後のハードディスク容量 

C ドライブ** GB 

D ドライブ** GB 



固/[〇キーを押したときに、容量が変わったことを確認できます。 


P POINT 

インスタント MyMedia 対応の機種をお使いの方は [ B 旧 LO ] 

画面に表示される「現在のハードディスク容量」の「その他のドライブ」には、 D ドライブ 
とインスタント MyMedia の領域を合計した容量が表示されます。「変更後のハードディスク 
容量」には、 C ドライブと D ドライブの容量のみが表示されます。 

容量をご購入時と同じが態にしたいときは 

手順3に戻り、「領域をご購入時の状態にして戻す」を選択し、 M を押してください。 
この後は、「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」の手順 10(-^ P .103) 
へ進んでください。この場合、ハードディスク内のすべてのデータ （ C ドライブ、 D ドライ 
ブ共に）は削除されます。 

5容量を決めたら、區面 1 を巧します。 

6 変更後のハードディスク容量を確認し、圏を押します。 

画面の下に「復元しています...」と表示され、ファイルコピーが始まります。しばらく 
お待ちください。 

7「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」の手順11 (••► P .103) へ進 
みます。 
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Q D ドライブをネ刀期化する [DESKPOWER H シリー义 
BIBLO NB 90 K / TS 、 NB 90 K / T 、 NB 90 KN / T 、 NB 75 K / T ] 


A 「リカバリディスク」を使って、搭載されている2台のハードディスク （ C ド 
ライブ、 D ドライブ）のうち、 D ドライブのハードディスクのみを初期化する 
ことができます。 

次の手順を参考にしてください。 

が重要 

D ドライブのデータが削除されます 

この操作をすると、 D ドライブにあるすベてのデータが削除されます。「バックアップで大 
切なデータを守る」 （••► P .38) をご覧になり、必要なデータはあらかじめ CD / DVD など別 
の媒体や C ドライブにバックアップしておいてください。 

1 「「リカバリディスク」でハードディスクの中身を復元する」 （••► P .100) の手順1〜5を 
行います。 

2 表示された項目から 「 D ドライブのみすベて消去」を選択し、 [1 亟却を押します。 

を押してしばらくすると、 「 D ドライブのみすベて消去」にっいての説明が表示され 

ます。 

3 D ドライブのみすベて消去する場合は、腰]を押します。 

4 「作業が正常に終了しました。」と表示されたら、セットしてあるディスクを取り出し、 
H を押します。 

パソコンが再起動します。 
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Q 「スタート」ボタンからプログラムを表示するとき画面 
からはみ出さないようにする 


A 「すべてのプログラム」の表示方まを上下にスクロールするように変更するこ 
とができます。次の手順に従って操作して〈ださい。 


1タスクバーを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。 
2 「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」ウィンドウで「[スタート]メニュ ー 」 
タブをクリックします。 

31 [スタート]メニューの左が®になっていることを確認し、 2 「カスタマイズ」をクリック 
します。 



2 


4 「[スタート]メニューのカスタマイズ」ウインドウで「詳細設定」タブをクリックします。 

5 1 「[スタート]メニュー項目」で「プログラムをスクロールする」の□をクリックして 
囚にし、 2 roKj をクリックします。 



1 

ここをクリックしてメニュー項目 
から「プログラムを スクロールす 
る」を表示できます。 


2 


6 「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」ウインドウで roKj をクリックします。 
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4 お FpI い合わせ先について 


ソフトウエアに関するお問い合わせ 


このパソコンに 添付されているソフトウェアの内容については、 0『サポー ト& サービスの 
ご案内』をご覧になり、お問い合わせください。後から購入した市販のソフトウェアについ 
ては、各ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。 

電話番号、 FAX 番号などはお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださるようお願 
いいたします。 

なお、お使いの機種やモデルにより、添付されているソフトウェアは異なります。 


富±通製品に関するお問い合わせ 


次のような場合、0『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、「富±通パーソナル製品 
に関するお問合せ窓口」へご相談ください。 


-パソコンを誤って壊してしまったときなどの、故障、修理に関するお問い合わせ。 

-サービスアシスタントや添付のマニュアルを調べても、どうしてもパソコンの使い方が 
わからないとき。 

■ 「トラブルかなと思ったら」 （••► R 131)、 「パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）」 
(••► R 91) を実行しても、どうしてもパソコンの調子がおかしいとき。 

が重要 

お使いのパソコンの修理を依頼するときは 

. データをバックアップしてください。 

パソコ ンの修理を依頼した場合、 パソコ ンの内容が修理前と異なり、作成したデータが何も入っていない 
状態や、ご購入時の状態になってしまう場合があります。大切なデータは必ず CD / DVD など別の媒体にバッ 
クアップをしておいてください。 

-「リカバリディスク」をご用意〈ださい 

パソコンの修理を依頼するとき、添付の®「リカバリディスク」が必要になります。修理を依頼するとき 
は、必ず同捆してください。 



■ 保証期間について 

保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。 

Windows が起動する場合、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面ーレくソコンの情報」 
から、このパソコンの保証開始日を確認できます。表示される保証開始日を保証書に必ずご 
記入ください。保証書に保証開始日の記入がないと、保証期間内であっても有償修理となり 
ます。 

詳しくは、0『サポート&サービスのご案内』一「サポートのご案内」ーレくソコンを修理 
したい」をご覧ください。 


お問い合わせ先について 
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■「 QT - PC / U 」 で診断する 

Windows が起動しなくなったときは、@「富±通サービスアシスタント」に入っている 「 QT - 
PC / U 」 という診断プログラムでパソコンを診断してください。 

診断時間は通常5〜10分程度ですが、お使いのパソコンの環境によっては長時間かかる場 
合があります。 

診断後に エラーコードが 表示された場合は、メモなどに控えておき、富±通 パーソナルエ 
コー センターに お問い合わせください。富±通 パーソナル エコー センターにっいては、 
0『サポート& サービスの ご案内』をご覧ください。 

1 パソコンの電源、が入っていたら、電源を切ります。 

2 キーボードの圏)の位置を確認します。 

パソコンの 電:?原を入れた後、すぐ この キーを押せるようにして ください。 

3パソコンの電源を入れ、 FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されている間に、 
0) を押します。 

画)を軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してくださ 

い。 

4起動メニューが表示されたら、®「富±通サービスアシスタント」をセットします。 

5四を押して 「 CD / DVD 」 または 「 CD - ROM ドライブ」を選択し、 幅画 1 を押します。 

自動的に診断が始まります。診断は6項目にっいて行われ、を項目の診断結果は画面 
の上部に表示されます。 

.エラーが発生した場合は 「 STATUS 」 部に化民民〇民」と表示され、画面の 「Message 
Display 」 部に8おのエラーコードが表示されます。 

•お問い合わせの際は、表示されたエラーコードをお知らせください。 

.エラーが発生しなかった場合、 「 STATUS 」 部に 「NOERRO 民」と表示されます。 

6 診断が終了し、画面の 「Message Display 」 部の一番下に次のように表示されたら、®「富 
±通サービスアシスタント」を取り出します。 

Eject CD-ROM. 

Press Ctrl+ALT+DEL for power off 

7 [[ BP ] と陋圓を押しながら 阳 eletel ] を 1 回押します。 

8 次のように表示されたら、を押します。 

[Ctrl+ALT+DEL Push] -> Power off execute ok (ENTER)? 

約 5 秒後に電源が切断されます。 

機種によっては次のように表示され、自動的に電源が切断されない場合があります。 

Please power off manually 

電源（パソコン電源）ボタンを4秒が上押して電源を切ってください。 

P POINT 

エラーが 発生しなかったときは 

「パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）」 （••► P .91) をご覧になり、パソコンをご 
購入時の状態に戻してください。 
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廃ま-リサイクルについて 


1ご不要になったときの廃棄-リサイクルについて 
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1 ご不要になったときの廃ま•リサイク 
J レについて 


本製品の廃棄について 


本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制 
を受けます。 

液晶ディスプレイが添付または内蔵されている機種をお使いのお客様へ 

本製品の液晶ディスプレイ内の堂光管には水銀が含まれております。 


PC リサイクル マークについて 


逃 

U サイクル 


本製品の、パソコン本体の装置銘板およびディスプレイの装置銘板には、 PC リ 
サイクル マークが 記載されています。 

PC リサイクルマークが付いた使用済みパソコン本体およびディスプレイは、「富 
±通パソコンリサイクル受付センター」にて、無償で回収 • 再資源化いたします。 


P POINT 


装置銘板と PC リサイクルマークについて 

装置銘ネ反とは、パソコン本体やディスプレイの背面や下面に付いている、品名や型名などが記載されている 
シールです。 PC リサイクルマークは、通常装置銘板に記載されていますが、機種により装置銘板とは別に、 
PC リサイクルマークのみ記載されたシールが付いている場合もあります。 


品名 FMV-XXXXX XXXXXXX 
型名 FMVXXXXXXX . 

P/N CPXXXXXX し 'Am 

Reg No：CXXXX 。 

MADE IN JAPAN 
AC アダプタ： FMV-ACXXX \ 

DCXXV— XXXAXXW L 
〇-(^-〇 




' a 機破声-- ([_ 



品 名 

型 名 

製造番号 
PART N 0. 
AC アグフ。夕 


液晶テ'' ィスフ’レイ- XXXXXXXX 
XX-XXXXXX -A 
背面に記載 回 
CPXXXXXX 

CAXXXXX - XXXX/XXXX 
m 二 xxw . 


MADE IN JAPAN 


富±璧款ず会社 



(装置銘板は機種により異なります) 


個人のお客様へ 

本製品を廃棄する場合は、必ず弊社専用受付窓口「富±通パソコンリサイクル受付センター」 
までお申込みください。 

受付窓口の電話番号、お申込みホ法などに ついては0 『サポート&サービスのご案内』ま 
たは AzbvClub ホームページ （ http :// azby . fmworld . net / recycle /) をご覧く ださい。 
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法人、企業のお客様へ 

法人、企業のお客様は、弊社「富±通リサイクルシステム」の「回収•処分の相談窓口」へ 
ご連絡ください。 

詳しくは、ホームページ ]ittp://eco.fujitsiLCom/jp/5g/prodiicts/recycleindex.html の「富 ±通リサ 

イクルシステム」をご覧ください。 

なお、「富±通パソコンリサイクル受付センター」は、個人のお客様専用受付窓口のため、 
ご利用いただけませんのでご注意ください。 


だ^茲 11. 醜時の'、-ドディスク上のデ-が肖ち 


最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきてい 
ます。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要な 
データが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これ 
らの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。 

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡 
単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に 
-データを「ごみ箱」に捨てる 
-「削除」操作を行う 
-「ごみ箱を空にする」を使って消す 
-ソフトウェアで初期化（フォーマット）する 
-リカバリを実行して、ご購入時の状態に戻す 

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録された 
データの ファイル 管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけ 
という状態です。 

つまり、一見消去されたように見えますが、 Windows などの 0 S からデ'ータを呼び出す処理 
ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のた 
めの特殊なソフトウ卫アを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があり 
ます。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予 
期しない用途に利用されるおそれがあります。 

パソコ ンの廃棄-譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するという卜 
ラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任におい 
て消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス 
(有料）を利用することをお勸めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデー 
夕を金權や強磁気により物理的.磁気的に破壊することをお勸めします。 

なお、ハードディスク上のソフトウェア （ OS 、 ソフトウェアなど）を削除することなくパ 
ソコンを譲渡すると、ソフトウ卫アライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十 
分な確認を行う必要があります。 

このパソコンには、パソコンの 廃棄•譲渡時の データ 流出というトラブルを回避する安全策 
の 一つと して、専用 ソフ トウェアレ、 ー ド ディスクデータ 消去」 が 添付されています。レ、一 
ド ディスクデータ 消去」 は、 Windows などの OS による ファイル 削除や初期化と違い、 ハー 
ド ディスクの 全領域に ついて、 元あった データに 固定 パターンを 上書きするため、 データが 
復元されにくくなります。 
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ただし、レ、ードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェ 
アの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承く 
ださい。 

「ハードディスクデータ消去」の使い方 

レ、ードディスクデータ消去」を実行する前に、次のおにご注意ください。 

-必要なデータはバックアップしてください。 

-データ消去終了まで、数時間かかります。 

-途中で電源を切らないでください。ハードディスクが壊れる可能性があります。 

- BIBLO の場合、必ず AC アダプタを使用してください。 

-周辺機器は取り外してください。 

-©「リカバリディスク」を用意してください。 

-ご購入時に取り付けられている内蔵ハードディスクのみ消去できます。 

準備ができたら、次の手順にしたがって、レ、ードディスクデータ消去」を実行します。 

1 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。 

2キーボードの H の位置を確認します。 

バソコ ンの電:?原を入れた後、すぐこのキーやボタンを押せるようにしてください。 

3 パソコンの電源を入れ、 FUJITSU のロゴ画面の下にメッセージが表示されてい 
る間に、 H を押します。 

画やボタンを軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。 
しばらくすると、起動メニューが表示されます。 

4感) 「リカバリディスク」をセットします。 

ディスクが認識されるまで10秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。 

5 四を押して次の項目を選択し、を押します。 


• DESKPOWE 民シリーズをお使いのホ . CD/DVD 

• BIBLO シリーズをお使いのホ . CD - ROM ドライブ 


しばらくすると、「リカバリメニュー」が表示されます。 

6四または四を押して「ハードディスクデータ消去」を選び、恆面]を押します。 

ハードディスクデータ消去に関する注意事項が表示されます。 

7 内容をよ〈お読みになり、同意していただいた場合は、固または固を押して 
「同意する」を選び、画を押します。 

書き込みエラー発生時の処理を選択する画面が表示されます。 

この後、 DESKPOWE 民 H シリーズ 、 BIBLO NB 90 K / TS 、 NB 90 K / T 、 NB 90 KN / T 、 NB 75 K/T をお使 

いのホは、手順8に進んでください。 

DESKPOWE 民 H シリーズ 、 BIBLO NB 90 K / TS 、 NB 90 K / T 、 NB 90 KN / T 、 NB 75 K/T な外をお使いの 
ちは、 手順10に進んでください。 

8 DESKPOWER H シリーズ、 BIBLO N 巨 90K/TS、NB90K/T、N 目 90KN/T、NB75K/ 
T をお使いの方は、固または固を押して「全ドライブ」または「個別に指定」 
を選択し、画國を押します。 

この後、「全ドライブ」を選択したしたホは、手順10に進んでください。 

「個別に指定」を選択したホは、手順9に進んでください。 
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9 「個別に指定」を選択した方は、团]または四を押して「第1ドライブ」または 
「第2ドライブ」を選択し、 Q ] を押して「消去する」または「消去しない」を 
選択します。 

四を押して「確定する」が選択された状態にして、恆國を押します。 

10内容をよ〈お読みになり、固または固を押して「エラー発生時「中断」しま 
す」または「エラーをスキップして「継続」します」を選択し、幅國を押します。 

ハードディスクの情報と、消去手順中の注意が表示されます。 

11内容をよくお読みになり、消去を実行してもよい場合は、固または固を押して 
「消去を開始します」を選び、幅國を巧します。 

データ消去が始まります。 

12「データ消去が完了しました。」と表示されたら「リカバリディスク」を取り出 
し、次の方まで電源を切ります。 

• DESKPOWE 民シリーズの場合は、電源（パソコン電源）ボタンで電源を切ります。 

. BIBLO シリーズの場合は、電源ボタンを4秒が上押し続けて電源を切ります。 

法人、企業のお客様へ 

弊社では、法人•企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で 
データを消去する、「データ完全消去サービス」をご用意しております。 

消去ホ法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置によるレ、ード消去」が 
あります。 


ソフト消去 

専用ソフトウエアを使って、ハードディスクに残存するデータを完全に消去しま 
す。 DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。 

ハード消去 

消磁装置による磁気破壊（媒体表面水平磁力13000ガウス） 


消去証明として富±通が消去証明書を発行し、消去済フォログラフシールを対象ディスクに 
貼付して、納品物とします。 


詳しくは、ストレージ統合サービス （ http :// storage - system . fUjitsu . com / jp / service /) をご覧く だ 
さい。 

お問い合わせ/お申し込み先メールアドレス： storage - system @ fiijitsu.com 


使用巧み乾電池の廃棄について 



ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコンなどには乾電池を使用しており、火中 
に投じると破裂のおそれがあります。使用済み乾電池を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及 
び清掃に関する法律」の規制を受けます。 

個人のお客様へ 

使用巧み乾電池を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地ホ自治体の廃棄処 
理に関連する条例または規則に従ってください。 
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法人、企業のお客様へ 

使用済み乾電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の 
許可を取得している会社に処分を委託してください。 


使用済みバッテリの取り扱いについて 


【 DESKPOWER を除 <】 

■リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のバッテリパック、バッテリユニットは、貴 
重な資源です。リサイクルにご協力ください。 

■使用済み バッ テリは、ショート（短絡）防止のため ビニール テープなどで絶縁処理をし 
てください。 

-バッテリを火中に投じると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。 

バッテリの仕様については、0『パソコンの準備』一「仕様一覧」、またはバッテリの取扱説 
明書をご覧ください。 

バッテリの取り外しホについては、ホ（サービスアシスタント）のトップ画面一「画面で見 
るマニュアル」一「7 ノくソコン本体の取り扱い」一「バッテリ」一「内蔵バッテリパック 
を交換する」をご覧ください。 

個人のお客様へ 

使用済みバッテリは、地ホ自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従って廃棄する 
か、または「充電式電池リサイクル協力店くらぶ」に加入の販売店などに設置してあるリサ 
イクル BOX に入れてください。 

詳細は、有限責任中間法人 JB 民 C のホームページ ( http :// wwwJBRC . com /) をご覧ください。 
弊社は有限責任中間法人 JB 民 C に参画し、リサイクルを実施しています。 

wirD 


法人-企業のお客様へ 

使用済みバッテリを廃棄する場合は、富±通株式会社環境本部（電話： 044-754-3283) にお 
問い合わせくたさい0 
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Li-ion 


锡 


Ni-MH 


このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。 


.のマークは、ニッケル水素電池のリサイクルマークです。 
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Windows 

エラーメッセージ . 

起動しない . 

強制的に巧起動 . 

設定 . 104, 

Windows Update . 

あ巧 

アップデートナビ . 

アドレスを指定してホームページを見る. 
インスタント MyMedia 

リカバリ . 

インストール 

FM かんたんインストール . 107, 

Office Personal 2003 . 

サービスアシスタント . 

プロアトラス W 3 for FUJITSU . 

インターネット 

アドレスを指定する . 

「お気に入り」に登録する . 

検索する . 

エラーメッセーシ . 

ぉ风に入り . 

か行 

解像度と発色数 . 

柿木将棋の Light . 

必ず実行して〈ださい . 10,109, 

画面 

色がずれる . 

画像がちらつく . 

画像が揺れる . 

突然表示された . 

何も表示されない . 134, 

はみ出す（プログラム） . 

乱れる . 

画面上のボタン . 

画面で見るマニュアル . 

画面を確認する . 


0 


OASYS ビューア . 113 

Office 2003 SP 1. 120 

Office Personal 2003 . 116 

Outlook Express . ぶ 

Outlook 2003 . 30 
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記号 
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@ メール .29 
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A 
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B 

BIOS . 164 
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D 
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E 
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基本操作 . 29 
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良いメールの書き方 . 36 
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FMWORLD.NET . 28 

FM かんたんインストール . 107,111 

FM かんたんバックアップ . 40 
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H 

Home Style +. 118 

Home Style + SP 1.120 

I 

Internet Explorer .2 b 
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LiveUpdate .51 

M 

MediaStage SE .114 
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Norton Antivirus .51 

Norton Internet Worm Protection .51 
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この本で見つか 5 ない情巧は、 r 画面で見るマニュアル j で！ 

「スタート」ボタンー r ずべてのプ□グラム」一 

r ホ 富±通サービスアシスタント(マニュアル&ヴポート)」の r 画面で見るマニュアル」 
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4—ボート . 

強制終了 . 

強制終了 

ソフトウェア . 

強制終了（巧起動） 

Windows . 

検索サービス . 

さ行 

サービスアシスタント 

インストール . 

動かない . 

起動方法 . 

動作条件 . 

再起動 

強制的に再起動 . 

周辺機器 

動かない . 

スクロールボタン . 

セーフモート 

起動する . 

ソフトウェア 

動かない . 

強制終了 . 

た行 

タスクバー . 

通知領域 . 

ディスプレイ 

色がずれる . 

画像がちらつく . 

画像が揺れる . 

乱れる . 

デスクトップ . 

電漏 

エラーメツセーン .... 

問い合わせる . 

ドライバ 

更新 . 

な行 

ネチケット . 

は行 

ハードディスクデータ消去 

バックアップ . 

バッテリ 

充電されない . 

バッテリ残量表示の点滅.. 

フアイアウオール . 

筆ぐるめ . 

フラットポイント 

使えない . 

プロアトラス W 3 for FUJITSU 


ホームぺーシ 

見かた . 21 

保証期間 . 169 

ボタン 

Internet Explorer . z 6 

画面（デスクトップ） . 17 

ま行 

マウス 

使えない . 148 

マウスポインタ 

動かない . 148 

メール 

お役立ち情報 . 35 

メッセージ画面 . 150 

や行 

ユーザー登録 . 12 

サービス内容 . 12 

良いメールの書き方 . 36 

ら巧 

リカバリ . 91 

インスタント MyMedia . 92 

リカバリディスク 

実行 . 100,124 

リンク . 22 

わ巧 

ワイヤレスキーボード 

使えない . 157 

ワイヤレスマウス 

使えない . 157 
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